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HIGH FIDELITY ELECTRONICS 
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HIFI-ANLAGEN : KOMPAKT-ANLAGEN - LAUTSPRECHERBOXEN 
CASSETTEN-DECKS - TONBANDGERATE - PLATTENSPIELER 


1981/82 


HIFIRACK 110(2x30 Watt Musik) 


> 


Nicht jeder will gleich ein 
kleines „Vermögen' für seine 
HiFi-Anlage ausgeben. Mit 
dieser Anlage tritt Philips den 
Beweis an, daß HiFi-Kompo- 
nenten schon in der unteren 
Preisklasse beachiliche Werte 
hervorbringen kònnen. Auch 
dieses „HiFi-Paket" ist kon 
plett montiert und einsatz- 
bereit: einfach in das Rack 
einschieben, ans Netz an- 
schließen ... fertig 

Der Plattenspieler 7112 
ist mit Linear-Tonarm (mini: 
maler tangentialer Fehl- 
winkel) und magneto- 
dynamischem Philips 
SUPER M Tonabnehmer- 
system ausgerüstet. Der 
Synchro-Belt-Drive-Antrieb 
bewahrt den Plattenteller- 
Lauf vor störenden Motor- 
schwingungen. 

Der Receiver 5110 verfügt 
über 3 Wellenbereiche. Die 
Stereo-LED-Anzeige leuchtet 
auf, wenn ein Stereo-Sender 
im UKW-Bereich empfangen 
wird. Auf der Breitbandskala 
lassen sich die Sender mit 
Hilfe des Schwungrad-An- 
triebs schnell und exakt ein- 
stellen. Der Kopfhörer- 
Anschlußist bequem zugäng- 
lich: an der Frontseite des 
Gerätes, 

Das Cassetten-Deck 6112 
kann drei Bandsorten ab. 
spielen. Es ist mit eingebauter 
DOLBY-Schaltung, „Soft- 
Touch'-Tasten für die Band- 
lauffunktionen und MPX-Filter 
ausgestattet. Die Anschlüsse 
für zwei Mikrofone und Kopf- 
hörer befinden sich an der 
Frontseite des Gerätes. 


Ausführung „Nußbaum”, Lieferform s. Seite 


HiFi Plattenspieler F 7112 Semi-Automatic 


e Automatische Endabschal- e Tonabnehmersystem: 
tungund Tonarmrúckfúhrung Philips SUPER M GP 500 


Nadelouflagekraft 
0-4p(1p=10mN! 


e Synchro-Belt-Drive e Exakt ablesbare Nadel- Super M GP 500 
e Gleichlaut besser als waage Be 
1 % DIN (0.07 % WRMS) e Antiskating, einstellbar ADN 3912 IE ON 
033 Ya und 45 U/min e Hydraulisch gedämpfter 3 Logerreibung <25 mp 
® Rumpeln besser als 60 dB Tonarmiitt ANGRANOG, SETE DE 
e Linear-Tonarm mit mini e Gehäuse: Silberfarben — en 
malem tangentialen Fehl- BxHxTem 
winkel (0°9'/cm) 42x12x35,5 


è ei) 42x37,5x40,5 


PHILIPS HIGH FIDELITY ELECTRONICS 


HiFi Steuergerät F 5110 (2 x 30 Watt Musik) 


© UKW/MW/LW e Contour (Loudness), schalt- _Fsmo Verstärkerteil 
e UKW-Empfindlichkeit 12 uV bar Vette fn 
e FET-Eingangsschaltung e Anschluß für Stereo-Kopt- a N si = E „DIN 45500) 2x30W/82 
i h = iz iennleistun 
e Dicktilm-Technologie horer, frontseitig URW_87,5-108 MHz DIN 45500] 2x22W/82 
e Balance-Einsteller e 2 Lautsprecherkreise UKW gasna rc 
e Drehsteller mit Raststufen e Elektronischer Über- a Epa an k=01% 2xızwiag 
fürBalance, BässeundHöhen lastungsschutz in Bada RE ne 
e Stereo-Decoder e Gehäusefront: Silberfarben RAS 04 % * Klirrgrod < 0,03 % bei 17 W/ 
© Stereo LED-Anzeige Boxen-Empfehlung: AH 405/ Obertrogungs. 20-12500Hz RA E E 
e Schwungradabstimmung F 9217 (s. S. 36) rl Sn Fremdspannungs- 
e Beleuchtetes Feldstärke- Signal/ Rousch- n ni 
Instrument a dampfung >40d8 
(1 mv, TORKIDA >70 38 Boßeinsteller |2 dB bei 40 Hz 
Piofiondametung =35 dé Höheneinseller + 10 dB bei 20 kHz 
a Contour + 10 dB bei 40 Hz 
TRHz] >35d8 
Aw-Demplona = 1098 EE Pi 
ZF-Dampfung >70d8 mplugotior 23189) 
Spiegelfrequenz- Eingänge 
dömpfung >26d8 Phono 25mV/47k® 
Nebenwellen Tonband 150mV/47k2 
dampiung > 4 dB Auxiliary (TV) 150 mV/47 ka 
MW/1W Ausgänge 
Empfindlichkeit Tonband 150mV/25k9 
Siner 3638 ea E 
lektivitor > jereokopihörer 8-600 2 
ZF-Dömpfung > 50 dB {1000- sosa 
Electret) 
Abmessungen 
BxHxTem 42x11,4x30 
HiFi Cassetten-Deck F 6112 
e Für Metal-, Chromdioxid- e Beleuchtete Aussteuerungs- FeN2 und Dolby 
und Eisenoxid-Cassetten Instrumente 
È 5 il — Eingänge 
Sro penau pokop uod Be use Hondendab: Geschwindigkeit 478em/s= 15% Mikrofon 2x04mV/2k0 
Doppelspalt-Lóschkopf schaltung Frequenzbereich Linein 30 mV/150k0 
e Laufwerk gesteuert durch e MPX-Pilotton-Filter Mco do 14000 He Pin AZIO: 
.Soft-Touch"-Tasten e Aufnahme oder Wieder- E (3015000 Hz) Line DN 05VZo25k0 
© Eingebaute DOLBY- gabe über separaten Timer Or 4013000 Hz Kopfhörer Impodonz 8008 
Schaltung (Rauschunter- möglich a (30-14000 Hz) ‚Abmessungen 
drückung) ® Gehäuse: Metall, ET 40-1250 Hz E EEE En 
Silberfarben creta. 18500 Hz) Mabe der kompleten Rocks (geschlossen) 
schwankungen =+02% Morone 48x84x41 
a + 0,07 %) Nußboum 48x84 x 40 
jeräusch 
sponnungsabstand 
mit Metal 


Ausführung Morone", Liefe 


= 58 dB (ka 53 %) 
dB) 


Anderungen und Liefermöglichkeit 
vorbehalten. 


PHILIPS 


HIFIRACK 112 (2x 40 Watt Musik) 


HiFi Plattenspieler F 7112 Semi-Automatic 


Ein weiteres komplett 
montiertes HiFi-System mit 
beachtlichem Preis- 
Leistungsverhältnis. Das 
Philips Angebot für HiFi- 
‘eunde, die ein respekta: 
bles Klangerlebnis zum ver. 
nünftigen Preis suchen. 

Der Tuner 2110 hat 3 Wel- 
lenbereiche und Stereo- 
Empfangsanzeige. Kerami- 
sche Filter tragen im UKW- 
und Mittelwellenbereich zur 
guten Trennschárte bei Eine 
beleuchtete Feldstárke- 
Anzeige erleichtert die 
genaue Senderabstimmung 
im UKW- und MW/LW- 
Bereich. Durch Eindrücken 
der Taste ,FM-Lock" wird ein 
„Weglaufen” von UKW- 
Sendern verhindert. Die Ein- 
gänge für UKW, MW und LW 
sind mitspeziellen FETS (Feld- 
Effekt-Transistoren) bestückt 

Der Verstärkerbaustein 
4110 gehört mit seinen 2x 26 
Watt Sinus in den preisgunsti. 
gen Bereich. Die akustische 
Leistung — ablesbar aus 
Übertragungsbereich und 
Klirrgrad — entspricht jedoch 
voll den HiFi-Normen, 
Kontinuierliche Baß- und 
Höhenregelung, schaltbare 
Contour, An den Verstärker 
können zwei Lautsprecher- 
paare sowie Kopfhörer (front- 
seitig) angeschlossen 
werden. 

Beim Cassetten-Deck 
6112 stellt Philips seine lang- 
jährigen Erfahrungen durch 
hohen Bedienungskomíort 
Präzision und ausgewogenes 
Design unter Beweis. Das 
Gerät kann Metal-, Chrom. 
dioxid- und Eisenoxid. 
Cassetten abspielen. Es ist mit 
eingebauter DOLBY-Schal- 
tung. .Soft-Touch"-Tasten für 
die Bandlauffunktionen und 
MPX-Filter ausgerüstet. Front- 
seitige Anschlüsse für Mikro- 
fone und Kopfhörer. 


® Automatische Endab- 
haltung und Tonarmrúck 
führung 

'hro-Belt-Drive 
chlauf besser als 
(0,07 % WRMS) 
Va und 45 U/min 

® Rumpeln besser als 60 dB 
e Linear-Tonarm mit mini- 
alem tangentialen Fehl- 
winkel (0°9'/cm) 


e Tonabnehmersystem: 


e Exakt ablesbare Nadel- 
waage 

e Antiskating, einstellbar 
e Hydraulisch gedámpfter 
Tonarmlift 

e Gehäuse: Silberfarben 


PHILIPS HIGH FIDELITY ELECTRONICS 


HiFi Tuner F 2110 


© UKW, MW, LW 

e UKW-Empfindlichkeit 1,2 uV 
e UKW-Stereo-Decoder mit 
Umschaltautomatik Mono/ 
Stereo und Leuchtanzeige 


e Beleuchtete Feldstärke- 
Anzeige 
e Schwungradabstimmung 


Fano 
Wellenbereiche 
D 


för 26 dB S; 
Klirrgrod 

stereo 
Ubertragungs 
bereich 

Selekfivität (300kHz) 
Signal/Rausch 
Verhältnis 


150-255 kHz 
520-1605 kHz 
875-108 MHz 


1,2uVon759 


<045 
<07% 


20-12500Hz — 3dB 
> 50 dB 


Pilotondämpfung >30d8 
Kanaltrennung 
(kHz) >35d8 
AM-Dámpfung >45.dB 
ZF-Dömpfung > 70dB 
Spiegelfrequenz- 
démpfung >26d8 
Nebenwellen- 
dömpfung > 64 dB 
MWIIW 
Empfindlichkeit 
26dBS/R 1704V 
Selektivitöt > 36 dB 
Abmessungen 
BxHxTem 42x84x30 


1 mV, 75 kHz Hub) > 70.8 
HiFi Verstärker F 4110 (2 x 40 Watt Musik) 
@ Contour (Loudness) e KopfhòreranschluB, A Ri È Boßeipseler, ke ES I i 
usgongsleistun (öheneinsteller ei 20 kHz 
schaltbar trontseitig lusikasta Contour bei - 30.98 + 10 dB bei 40 M2 
e Drehsteller mit Raststufen e Phono-Entzerrer/Vorver- ¡DIN 45500) 2x40w/89 Dante alice ds debe Ok 
fúrBalance, Básse und Höhen stärker in Dickfilm-Technik BIN ASSODÌ 2x26W/82 ee Det 
e Balance-Einsteller e Gehúusetront: Silberiarben OVE Be 2.5 mV/47kO 
e Mono/Stereo schaltbar Boxen-Empfehlung: AH 405/ KS 0042) 2x20W/80 aula IV 180mV/47 a 
er für 2 Laut- F 9217 (s. S. 36) Lesioni nen) 10-40000H2 348 5 Juner_150 mV/47k0 
re Ubertragungs \usgange 
sprecherpaare Be 20-2000 He Tonbond 150mV/25k0 
215 dB Lautsprecher 2 Poor je 8 Q 
Klirrgrod £ 0/01 % bei Stereokopfhörer 8-6009 
SS OWN kHz (1000-1450 2 
intermodulation < 0,04% bei 20W für Electret) 
Fremdspannungs- messungen 
P obsiand >89 dB (Aux) NT 128430 
Deere up 
dämpfung > 
HiFi Cassetten-Deck F 6112 
e Für Metal-, Chromdioxid- e Automatische Bandend- F6N2 Gleichlauf- _ 5 
und Eisenoxid-Cassetten abschaltung G Str E 
e FSX-Sendust-Tonkopf und e MPX-Pilotton-Filter Geschwindigkeit 476cm/s 315% — lan 
Doppelspalt-Löschkopf e Aufnahme oder Wieder- Frequenzbereich lol = 58 d8 (k, 53%) 
e Laufwerk gesteuertdurch gabe über separaten Timer Mood er 
„soft-Touch"-Tasten möglich Ca (30 - 15000 Hz) 
® Eingebaute DOLBY-Schal- e Gehäuse: Metall, Silber- o? 40-1300 Hz E 
tung (Rauschunterdrückung) farben RERA (30 - 14000 Hz) NE Za 04 Vik 
® Beleuchtete Aussteuerungs- BT 40-12500 Hz DIN in 04 mV/2k0- 
Instrumente ee) Ausgänge 
Line out DIN 05YZo=5kQ 
Kopfhörer Impedanz 8-600 2 
Abmessungen 
BxHxTem 42x114x23 


Ausführung „Metall“, Lieferform s. Seite 3 


‚Ausführung „Nußbeum”, Lieferform s. Seite 3 


Maße der kompletten Racks (geschlossen) 
BxHxTem 
Morone 48xB4x41 
NuBboum 48x84 x40 
Metall 47x89x37 


Anderungen und Liefermöglichkeit 
vorbehalten. 


PHILIPS 


HIFIRACK 213 (2x 60 Watt Musik) 


HiFi Plattenspieler F 7114 Automatic 


Noch mehr ,Power" bei 
gúnstigem Preis — Leistungs- 
verhältnis, aber ohne Verzicht 
auf fortschrittliche HiFi- 
Technik Philips Rack 213, 
eine komplett montierte, 

turmfertige” HiFi-Anlage. 

Mit dem Plattenspieler 
7114 verfügt dieses HiFi- 
Rack über einen Phono- 
Baustein mit Vollautomatic 
und beachtlich guten Gleich- 
laufwerten (£0.1 %). Auto- 
matische Endabschaltung 
und Tonarmrückführung 
sowie hydraulisch gedämpt- 
ter Tonarmlift gehören zum 
Bedienungskomfort. 

Die Senderwahl des 
Tuners 2213 wird durch 7 Sta- 
tions-Festtasten erleichtert. 
Die Taste ,FM-Look" verhin- 
dert ein „Weglaufen“ der 
UKW-Sender. Drei Leucht- 
dioden zeigen als Abstimm- 
hilfe die UKW-Sender-Mitte 
an.5 LED's geben die Feld- 
stärke des eingestellten 
Senders an. 

Der Verstärkerbaustein 
4212 bietet anspruchsvollen 
Bedienungskomfort und 
damit ein erfreuliches Preis — 
Gegenwert-Verhältnis 
32 Watt Sinusleistung stehen 
für jeden Stereo-Kanal bereit. 
Zwei Lautsprecherpaare 
können angeschlossen 
werden. 

Beim Cassetten-Deck 
6210 bestechen Wieder- 
gabequalitát, technische 
Präzision und ausgewogenes 
Design. Mit Metal-Cassetten 
erzielt dieses Gerät den 
Frequenzbereich von 
40-15.000 Hz. Es ist mit DOLBY- 
Schaltung zur Rauschunter- 
drückung, MPX-Filter und 
«Soft-Touch"-Tasten für die 
Steuerung der Bandlauf 
funktionen ausgerüstet. 
‚Außerdem besitzt es die 
Möglichkeit, Aufnahme oder 
Wiedergabe übereinen 
separaten Timer zusteuern 


e Vollautomat mit Endab- 
schaltung und Tonarmrück- 
führung 

e Synchro-Belt-Drive 

e Gleichlauf besser als 
0,1% DIN (0.07 % WRMS) 

e 33 Va und 45 U/min 

® Rumpeln besser als 60 dB 
® Linear-Tonarm mit mini- 
malem tangentialen Fehl- 
winkel (0°9'/cm) 


e Tonabnehmersystem: 
Philips SUPER M GP 500 

e Antiskating, einstellbar 

e Hydraulisch gedámptter 
Tonarmlift 

e Gehäuse: Silberfarben 


Plottentelle 
durchmesser 310mm 
uflagekraft 


0-4p(lp#10mN) 


Super M GP 500 


PHILIPS HIGH FIDELITY ELECTRONICS 


HiFi Tuner F 2213 

© UKW, MW, LW e 3-fach LED-Anzeige für F2213 Selektivitàt (300kHz) > 60 dB 
e UKW-Empfindlichkeit UKW-Abstimm-Mitte und oo a SAT 

0,95 uv -Richtung MW 520-1605 kHz (1 mV, 75kHz Hub) >70d8 
e 7 UKW-Senderspeicher e 5-tach LED-Feldstärke- En Dr BEE an ns Aaa 
e LED-Abstimmhilfe für Anzeige Empfindlichken Ana Ei > 45d 
Stationstasten (Preset-adjust e FM-Stummabstimmung fur 26 dB S/R ZF-Dampfung > 80 dB 
und -finder) eSchwungradabstimmung AS Spiegelffeguenz: Lp 
e UKW-Stereo-Decoder mit mono <009% Nebenwellen: 


stereo <013% 
Ubertragungs- 20-15000 Hz 
bereich +1,5 dB 


dämpfung >70 dB 
Mute-Schwelle 3,5 uV 


MW/LW 
Empfindlichkeit 
26 dB S/R 


LED-Leuchtanzeige 


Selektivität > 35 dB 
ZF-Dompfung > 50 dB 


Abmessungen 
BxHxTem 42x8,4x30 


HiFi Verstärker F 4212 (2 x 60 Watt Musik) 


e 2 Instrumente zur Anzeige @ Ausgänge für 2 Laut- Boßeinstellar + DE bei 0 te 
der Ausgangsleistung sprecherpaare, separat Conca 306 + 10B bei 40 Me. 
@ Contour (Loudness), schaltbar 2x60 W/8Q RE = dB bei 10kHz 
schaltbar e Kopfhöreranschluß, tront- 2x32W/80 Dim ER NR] 
e Kontinuierliche Baß- und seitig : Leistung nach FTC fera 
Höhenregelung e Gehäusefront: Silberfarben K=004%) 2x25W/82 Volloussteuerung È, N 
e Balance-Einsteller Boxen-Empfehlung: F 9217 Leistungsbandbreite 10- 00002 - 308 Tonbond TOMY ka 
e Mono/Stereo, schaltbar (5.5.36) Ach 20,908 Auxiliary/TV 150mV/47kQ 
Klirrgrodan&Q <0/01 % bei 25W/ Toner 150mV/47 kO 
VkHz = 
prtomeduioten <004% bei 25W ; Terband 1omv/25ka 
remdsponnungs- autsprecher 2 Poar je 
On cento >87aB Stereo-Kopfhorer 3 Bon Se 
dämpfung 4008 leere) 
Abmessungen 
BxHxTem 42x8,4x30 
HiFi Cassetten-Deck F 6210 
e Für Metal-, Chromdioxid- e Beleuchtete Aussteuerungs- ® Aufnahme oder Wieder- e Anschlüsse für Kopfhörer 
und Eisenoxid-Cassetten Instrumente gabe über separaten Timer und Mikrofone, frontseitig 
e FSX-Sendust-Tonkopf und e Automatische Bandend- möglich F6210 
Doppelspalt-Löschkopf abschaltung e Cassettenfach mit hydrau- DI 
e Eingebaute DOLBY-Schal- e MPX/RIF-Filter lischer Öffnungsdämpfung Geschwindigkeit 474 cm/s 315% © 
tung (Rauschunterdrückung) Frequenzbereich 


Meial-Cossetten 
Typ4 40-15000Hz 
(30-16000 Hz) 

CrOx-Cossetten 
Typ 2 40-14000Hz 


(30-15000 Hz) 
Fe:Ox-Cossetten 
Typ] 40-13000Hz 
{30-14000 Hz) 


Gleichlauf- 
schwonkungen 


Geräusch. 
sponnungsobstand 
mit Metal 


und Dolby 


Eingänge 

Mikrofon 2x0,4mV/2kg 
Line in 40mV/220k® 
DINin 0,4 mV/2k9 


Ausgänge 
Line out/DÍN 0,5V,Zo=5k9 
Kopfhörer Impedanz 8-600 


Abmessungen 
BxHxTem 42x114x23 


MoBe der kompletten Racks (geschlossen) 
BxHxTcm: 
Marone 48x 84x41 
Nußboum 48x 84 x 40 
Metall 47 x89 x37 


Änderungen und Liefermöglichkeit 
vorbehalten. 


Ausführung „Marone", Lieferforms. Seite 3 Ausführung ,NuBbaum", Lieferforms. Seite 3 


HIFI SYSTEM 214 (2x70 Watt Musik) 


puros 


HiFi Plattenspieler F 7212 Automatic 


Prózisions-Technik und 
hohe Leistung fúr preisbe- 
wußte Musikliebhaber. Die 
vier Bausteine dieses Philips 
HiFi-Systems 214 sind sorg- 
faltig aufeinander abge- 
stimmt und vermitteln ein 
bestechend sauberes Klang- 
erlebnis. 

Der vollautomatische, 
frontbedienbare Platten- 
spieler 7212 ist mit dem be- 
währten Synchro-Belt-Drive- 
System ausgestattet, mit 
großem Aluminium-Platten- 
teller. Antiskating und ge- 
dämpftem Tonarmiift. Auf 
der Tonarmwaage läßt sich 
die Nadelauflagekratt direkt 
ablesen 

Der Tuner 2213 erleichtert 
die UKW-Senderwahl durch 
7 Stations-Festsendertasten. 
Einmal gespeichert, läßt sich 
jeder Sender immer wieder 
durch Tastendruck direkt an- 
wählen. Der exakten Ein- 
stellung/Programmierung 
dient eine LED-Abstimmhilfe 
mit drei Leuchtdioden. Sie 
zeigen auch die UKW- 
Sendermitte an, fünf LED's die 
Feldstärke des eingestellten 
Senders. 

Der Verstärkerbaustein 
4213 mit 2 x 45 Watt Sinus sorgt 
für „Musik“ im Wohnzimmer 
bei einer Leistungsband- 
breite von 10-30.000Hz(—3dB) 
Er hat Anschlüsse für zwei 
Lautsprecherpaare und Ein- 
gänge für zwei Bandgeräte 
so daß ein Überspielen von 
Band zu Band möglich ist 
(Dubbing). 

Beim Cassetten-Deck 
6211 werden die Vorteile der 
Metal-Cassette voll genutzt 
bessere Wiedergabe der 
Höhen, vergrößerter Ge- 
ráuschspannungsabstand, 
geringere Verzerrungen und 
erhöhte Signaltestigkeit. 


e Voll-Automatic-Funktion, 
auch manuell bedienbar 
e Synchro-Belt-Drive 

e Gleichlauf besser als 

0,1 % DIN 

e 33 % und 45 U/min 

e Rumpeln besser als 60 dB 
e Linear-Tonarm mit mini 
malem tangentialen Fehl- 
winkel (0°9' 


e Exakt ablesbare Nadel- 
waage 

e Antiskating, einstellbar für 
alle Nadelschliffe 

e Viskositätsgedämpfter 
Tonarmlift 

e Gehäuse: Silberfarben 


Synchro-Belt-Drive 


0-4p(1 p=10m8 
Super M GP 500 
RETMA We 


Lines 


09 /cm 

<25mp 

Stufenlos für alle 
lifte 


PHILIPS HIGH FIDELITY ELECTRONICS 


HiFi Tuner F 2213 

e UKW, MW, LW Einstellen und Wiederfinden F2213 Pilottondámpfung >40dB 
e UKW-Empfindlichkeit der Stationstasten- Wellenbereiche sun, Kanalean _ cus 
0,95 uV Speicherung MW 520-1605 kHz AM-Dämpfung >55dB 
© 7 UKW-Senderspeicher e 5-fach LED-Feldstärke- UKW_87,5-108 MHz en a 
e UKW-Stereo-Decoder mit Anzeige Empfindtichen neifompting >55 dB 
LED-Leuchtanzeige e FM-Stummabstimmung fur26 dB S/R mono 0,95uVan752 dämpfung >70dB 
e 3-fach LED-Anzeige für e Schwungradabstimmung Merci ox Mute-Schwelle 3,5 uV 


UKW-Abstimm-Mitte und zum 


stereo <013% 
Obertrogunas- 20-1500 Hz 
bereich +15d8 


MW/IW 
Empfindlichkeit 
26 dB S/R 


>60 d8 Selektivität 
ZF-Dämpfung 

2 Am 42x84x30 
HiFi Verstärker F 4213 (2 x 70 Watt Musik) 
e Anzeige der Ausgangs- © Anschlüsse für 2 Tonband- F4213 Boßeinsteli ler t 2 dB bei 40 Hz 
leistung durch 2 x 6 LED's geräte mit Überspielmöglich- Ausinatesune e E 
e Contour (Loudness), keit (Dubbing) gica 2x70W/89 a Sa Sn, a 
schallbar  Kopfhöreranschluß, tront- AS cmo i Sd bei 10 kHz 
e Kontinuierliche Baß- und seitig Lasiong O Dömpfungsfaktor 37x (80) 
Höhenregelung e Gehàusetront: Silberfarben ‘ k=004%) 2x35W/80 ELA 
e Balance-Einsteller Boxen-Empfehlung: F9217 Ea Tonband i. 150 mv/100k 


e Mono/Stereo, schaltbar 
e Ausgánge fúr 2 Laut- 
sprecherpaare 


(s.5.36) 


HiFi Cassetten-Deck F 6211 


bereich +0,8dB 
Klirrgrod an8 Q < 0,01 % bei35W/ 
kHz 


Intermodulofion < 0,04 % bei 35 W 
Fremdsponi 


abstand >89d8 
Übersprech- 
dämpfung >40d8 


Tonbond2 150 mV/100 ke 
Tuner 150 mV/100 kà 
Auxiliony/TV 150 mV/100 KR 
Ausgänge 
Tonbandi und 2 150 mV/25k2 
Loutsprecher 2Paorje 80 
Stereckopfhörer 8-6009 
(1000-1450 Q für 
Electret) 


Abmessungen 
BxHxTem 42x8,4x30 


e Für Metal-, Chromdioxid- 
und Eisenoxid-Cassetten 

e FSX-Sendust-Tonkopf und 
Doppelspalt-Lóschkopf 

e Eingebaute DOLBY- 
Schaltung (Rauschunter- 
drückung) 


e Aussteuerungsanzeige 
durch 2 x 12 LED 

® Automatische Bandend- 
abschaltung 

e Laufwerk gesteuert durch 
„Soft-Touch"-Tasten 

e MPX-Pilotton-Filter 


e RIF-Filter 

® Aufnahme oder Wieder- 
gabe über separaten Timer 
möglich 

e Cassettenfach mit hydrau- 
lischer Öffnungsdämpfung 


Ausführung „Schwarz 


Lief 


e Anschlüsse für Kopfhörer 
und Mikrofone, frontseitig 
Fem 


Geschwindigkeit 
Frequenzbereich 
Melol-Cossetten 
Typ4 40-15000Hz 
(30-16000 Hz) 
CrOz-Cossetten 
Typ 2 40-1400 Hz 
(80-1500 Hz) 
FerOs-Cossetten 
Typ! 4013000 Hz 


(8014000 Hz) 
Gleichlauf- 
schwankungen 18% 
(= + 0,06%) 
Geräusch. 
spannungsabstand 


mit Metol = 58 dB (k; 5 3 %6) 
und Dolby 


Eingänge 
Mikrofon 
Line in 
DIN in 


Ausgänge 
Line out DIN 
Kopfhörer Impedonz 


Abmessungen 
BxHxTem 42x11,4x23 


Anderungen und Liefermöglichkeit 
vorbehalten. 


PHILIPS 


HIFI SYSTEM 216 (2x 80 Watt Musik) 


pumps 


HiFi Plattenspieler F 7215 Automatic 


Zubehör wie Seite 11 


Dieses HiFi-System bietet 
ideal aufeinander abge- 
stimmte Komponenten — in 
Technik und Design. Klang- 
qualität und Leistung können 
sich mit erheblich teureren 
Anlagen messen. Derhohe 
Gegenwertspiegeltsichauch 
im Bedienungskomfort und 
inden beachtlichen tech- 
nischen Werten wider. 

Beim Plattenspieler 7215 
sorgt der Direct-Control. 
Antrieb für ein Höchstmaß 
an Gleichlaufkonstanz. Die 
Direct-Control-Schaltung mißt 
permanent die Umdrehun- 
gen direkt an der Platten- 
teller-Achse. Die geringste 
‚Abweichung. die der Tacho- 
Generator registriert, wirdin 
ein elektronisches Regel 
Signal für den Antriebsmotor 
umgesetzt 

Der Tuner 2216 arbeitet 
mit einem Quartz-PLL- 
Synthesizer, dessen Technik 
in Abstimmung und Trenn: 
schárte kaum zu übertreffen 
ist 16 Senderspeicher (je 8 für 
UKW und LW/MW), LED- 
Feldstàrke-Anzeige und LED- 
Mittenanzeige für UKW. 
Sender machen die Bedie- 
nung denkbar einfach. Der 
Tuner wird von einem Mikro- 
processor kontrolliert 

Der Verstärker 4215 leistet 
2x52 Watt Sinus. Erhatzwei 
Eingänge für Tonband- 
geräte. so daß HiFi-Freunde 
gleichzeitig auf zwei Band. 
geräte aufnehmen und von 
Band zu Band überspielen 
können (Dubbing). Es sind 
Anschlüsse für 2 Boxenpaare 
vorhanden. 

Das Cassetten-Deck 6211 
nutzt die Vorteile der Metal- 
Cassette voll aus: bessere 
Wiedergabe der Höhen, ver- 
größerter Geräusch- 
spannungsabstand, gerin- 
gere Verzerrungen und 
erhöhte Signalfestigkeit 


e Voll-Automatic-Funktion, 
auch manuell bedienbar 

e Direct-Control — Geschwin- 
digkeitsregelung durch 
Tacho-Generator direkt an 
der Plattentellerachse 

e Gleichlauf besser als 0,08 % 
033 Ya und 45 U/min 

e Rumpeln besser als 65 dB 
e Geschwindigkeits-Anzeige 
durch 3-tach-LED 

e Subchassis-Federung 

fúr Tonarm und Plattenteller 


e Linear-Tonarm mit mini- 
malem tangentialen Fehl- 
winkel (0°9'/cm) 

e Tonabnehmersystem 
SUPER M 401 III (s.5.35) 
(weitere empfohlene 
Systemes.5.35 

Super M 412 III 

Super M 420111) 

e Exakt ablesbare Nadel- 
waage 

e Antiskating. einstellbar für 
alle Nadelschlifte 

e Gehäuse: Silberfarben 


Nodelauflagekroft 


r 0,75-3p(1p = 10mN 
Super M 401 Il 


Nadelschi 


5x14,1x36,5 
45x33,5x41,2 


PHILIPS HIGH FIDELITY ELECTRONICS 


HiFi Synthesizer-Tuner F 2216 


© UKW, MW, LW 

e UKW-Empfindlichkeit 
0,95 uV 

e FET-Eingangsschaltung 
e 16 Senderspeicher auf 

8 Tasten für UKW, MW und LW, 
kontrolliert úber Micro- 
processor 

e Dicktilm-Technologie 

® UKW-Stereo-Decoder mit 
LED 


e Beleuchtete Sender- 
frequenz-Digitalanzeige 
(FTD) 

© UKW-Stummabstimmung 
e Senderwahl manuell oder 
durch elektronischen 
Suchlauf 

© Gehäuse: Metall, Silber- 
farben 


HiFi Verstärker F 4215 (2 x 80 Watt Musik) 


146-263 kHz 
513-1611 kHz 
87.5- 108 MHz 


> 0,95uVan759 


Signal/Rausch- 
Verhältnis 

mV, 75 kHz Hub) >70d8 

Pilofiondämpfung > 55 dB 


Nebenwellen 
dämpfung 

Mute-Schwelle 
MW/LW 

Empfindlichkeit 
é dB S/R 80 uV 
Selektivität > 


e Anzeige der Ausgangs- 
leistung durch 2 x 11 LED 

e Contour (Loudness), 
schaltbar 

e Drehsteller mit Raststufen 
für Balance, Bässe und Höhen 
@ Mono/Stereo, schaltbar 

e Elektronischer Über- 
lastungsschutz 


e Anschlüsse für 2 Tonband- 
geräte mit Überspielmöglich- 
keit (Dubbing) 

® Ausgänge für 2 Laut- 
sprecherpaare, schaltbar 

e Kopfhöreranschluß. front: 
seitig 

e Gehäuse: Metall, Silber- 
farben 

Boxen-Empfehlung F 9218 
(8.5.36) 


2x80W/89 


2x52W/89 


2x45W/80 


0,02 % bei 45 W 


pi 
Contour bei — 30 dB 


Dampfungsfaktor 50 x (8 0) 


Eingänge, 
Empfindlichkeit für 
Vollaussteuerung 
Phono 2,5 mV bei 47 ko 

Tonband] 150 mV/100k2 
Tonbond 2 150 mV/100k 

Tuner 150 mV/100k 


nn Auxiliory/TV 150 mV/100 k 
> 50 dB Ausgänge 
Tonband Tund 2 150mV/2,5k 
Lautsprecher 2Poarie8 Q 
Stereokopfhörer 8-600 Q 
(1000-145004 
Electret) 
Abmessi 
BxHxTem 42x84x30 
HiFi Cassetten-Deck F 6211 
e Für Metal-, Chromdioxid- e MPX-Pilotton-Filter Fem 
und Eisenoxid-Cassetten © RIF-Filter DeL 
EEE a napo se WIET Geschwindigkeit 476cm 215% — Mikrolen 2x0,4mv/2k0 
Doppelspalt-Löschkopf gabe über separaten Timer Frequenzbereich Úne in 40mV/ 220.0 
® Eingebaute DOLBY-Schal- möglich nen Dale: 
tung (Rauschunterdrückung)  * Cassettenfach mit hydrau- 30 - 16000 Hz) i an 
e Aussteuerungsanzeige lischer Öffnungsdämpfung A E Kopfhörer impedonz 
durch 2 x 12 LED e Anschlüsse für Kopfhörer Re 30-1500 Hz Abmessungen 
e Automatische Bandend- und Mikrofone, frontseitig Mortes 40-13000Hz BxHxTcm 42x11,4x23 
abschaltung 3014000 Hz) 
e Laufwerk gesteuert durch schwankungen = + 


«Soft-Touch"-Tasten 


= 60.08) 


Anderungen und Liefermaglichkeit 
vorbeholten 


PHILIPS 


HIFI SYSTEM 516 (2x 100 Watt Musik) 


pros. 


Eine Spitzenanlage im 
Programm der Philips HiFi 
Systeme. Vorbildlich im Be- 
dienungskornfort; über- 
zeugend im Klang und in den 
technischen Werten. Mit 
Einzelbausteinen, die jeder 
fúrsich den hohen Leistungs 
stand der Philips HiFi-Technik 
dokumentieren. 

Beim Plattenspieler 729 I 
sorgt der Direct-Control- 
Antrieb für hervorragende 
Gleichlaufeigenschaften 
(besser als 0,08 % DIN) und 
für eine minimale Drehzahl- 
abweichung (weniger als 
03%). 

Der Tuner 2516 mit 
Quartz-PLL-Synthesizer ist 
vorbildlich im Empfangs- 
verhalten und Bedienungs- 
komtfort. Über Stationstasten 
lassen sich insgesamt 27 
UKW-, Mittel- und Lang- 
| wellensender speichern. 
| Manueller und automati 
scher Sendersuchlauf. Bei 
leicht verrauscht ankommen- 
den Sendern kann die Stereo 
Rauschunterdrückung SNC 
aktiviert werden. Die Wieder- 
gabe erfolgt dann ohne 
Höhenverlust und ohne daß 
der Stereo-Eindruck wesent- 
lich beeinträchtigt wird. 

Der Verstärker 4516 leistet 
2x 68 Watt Sinus. Besonders 
vielseitig sind seine Anschluß- 
möglichkeiten. Eskönnen z. B. 
zwei Lautsprecherpaare 
oder aktive MFB-Laut- 
sprecherboxen ange- 
schlossen werden, wodurch 
die Leistung weiter gesteigert 
wird. 

Das Cassetten-Deck 6612 


verfügt über ein mikro- 
processorgesteuertes Tipp- 
tasten-Laufwerk mit Timer- 
Schalter. Der Musik-Selector 
sucht automatisch die fol- 
gende Aufnahme oder den 
‚Anfang derletzten Auf- 
nahme. 


HiFi Plattenspieler AF 729 I Automatic 


e Voll-Automatic-Funktion, 
auch manuell bedienbar 

e Direct-Control — Geschwin- 
digkeitsregelung durch 
Tachogenerator direkt an der 
Plattentellerachse 

® Gleichlauf besser als 

0,08 % DIN (0,05 % WRMS) 
®33 Ya, und 45U/min 

e Drehzahlabweichung 
weniger als 0,3 % 

® Leuchtdioden-Stroboskop- 
Anzeige mit 3 LED 


e Drehzahlfeinregulierung 
getrennt (+3%) 

© Rumpeln besser als 65 dB 
e Subchassis-Federung für 
Tonarm und Plattenteller 

e Linear-Tonarm mit mini- 
malem tangentialen Fehl- 
winkel (0°9’/cm) 

e Tonabnehmersystem. 
Philips Super M 401 III (s.S.35) 
(weitere empfohlene 
Systeme siehe S. 35: SUPER 
M 412 III, SUPER M 420 III) 
e Gehäuse: Silberfarben 


gungsmoß 
Tonarı 


mlänge 
te Mosse 


PHILIPS HIGH FIDELITY ELECTRONICS 


HiFi Synthesizer Tuner F 2516 


e UKW. MW, LW 
© UKW-Empfindlichkeit 0,8 uV 


e LED-Stereo-Anzeige fùr den 
UKW-Bereich 


F2516 
Wellenbereiche 
L 


W 146-263 khz 


Signol/Rausch- 
Verhälmis 


(mV, 75kHz Hub) >70.dB 


e Fluoreszierende Leistungs- @ SNC-Rauschunterdrúckung MW Pilotiondámpfung > 55 dB 
anzeiger FTD e Senderwahl manuell oder UKW 875 108 MHz Koh > 450 
e FET-Eingangsschaltung durch Suchlauf ml AM-Dampfung > 60 dB 
È ‚Empfindlichkeit ZF-Dömpfung > 90 dB 
e Dickfilm-Technologie e UKW- und MW-Stummab- für26d8S/Rmono 084Von759 Spiegelfrequenz 
e Stereo-Decoder für UKW mit stimmung, schaltbar hi ee <006% soia >72dB 
automatischer Mono/Stereo- e Feldstàrke-LED-Anzeige Oben stereo a BE: dämpfung > 100.dB 
Umschaltung “Gehäuse: Metall, Silber- ee ET ru nn BEE 
e Stationstasten zur Speiche- farben ee 
rung von 27 UKW- und MW- ea ER gouv 
Sendern über Micro- en OE 
SEO Abmessungen 
BxHxTem 45x7,2x30 

HiFi Verstärker F 4516 (2 x 100 Watt Musik) 
e LED-Anzeigefeld für alle e Interne Verbindung F4516 Eingänge 
wählbaren Funktionen zwischen Vorverstärker und Eu A Bea ae 
® Contour (Loudness), Endstufe schaltbar, zum Ein- NE 2x100w/82 Phono und 
schalibar schleifen eines Equalizers o. Red as Came 
e Drehsteller mit Raststufen und zum Anschluß von akti- ne ae C VAGO M evo A 
für Balance, Bàsse und Hóhen ven MFB-Boxen K=001%) 2x60W/80 Tonbond ond 18 150 mU/100 ka 
® 2 Phono-Eingànge, schalt- e 2 Lautsprecherkreise, ge- Leistungsbandbreite 10 ODOHz —3d8 pone” 150mV/100ka 
bar; davon einer wählbar trennt schaltbar ee Aaron 2mV/A7 ka 
magnetodynamisch oder für e Separater Anschluß für Klirrgrad on 80 * pS Js % bei 60 W/ rec 
Moving coil MFB-Boxen, schaltbar intermodulation < dh % bei 60 W OPE Re E 
e Rumpellilter, schaltbar e Stereo-Kopfhöreranschluß, reno Lautsprecher, MFB 1V/1 KO 
e Rauschtilter, schaltbar frontseitig Übersprech a E 
e Mono/Stereo. schaltbar e Mikrofon-Anschluß tront- re Électrel) 
e Anschlüsse für 2 Tonband-  seitig mit Regler Höheneinsteller + 12 dB bei 20 kHz Abmessungen 

È pes È È i Rouschhilter — 3 dB bei é kHz E 45x108x33 
geräte mit Überspielmöglich- @ Gehäuse: Metall, Silber- Dampiung 6dB/Okiave BxHxTcm 45x10,8x 
keit (Dubbing) farben Rumpeliter — 3 dB bei 80 Hz 
e Schaltfunktions-Matrix Boxen-Empfehlung: AH 489/ en 21048 ber d0 He 
nun TCS] Dampfungfaktor ¿SB 
Tape 2 vóllig getrennt 
wáhlbar 
HiFi Cassetten-Deck F 6612 
e Für Metal-, Ferrochrom-, e „Next Track"-Taste erlaubt F6612 er Eingänge ara 
Chromdioxid- und Eisenoxid- das Überspringen eines uner- Ras) Ben i AI 
Cassetten wünschten Stückes mit auto- Geschwindigkeit 4760m/s E DIN in 0,4mV/2kQ 
e FSX-Sendust-Tonkopf: Long- —matischem Vorlauf zum Frequenzbereich 7 Ausgänge 
lite-Doppelspalt-Löschkopft? nächsten Stück Mei 39-18000 Hz Kopfhörerimpedane 8-40a e 
e Laufwerk gesteuert durch ® Anschluß für Fernbedie- (20-19000 Hz) Fernbedienung pr alle Bandlauf- 
Tipptasten, kontrolliert durch nung (N 721 als Zubehör) für a an _17500H7 = naso 
Mikrocomputer alle Bandlauffunktionen (20-18500 Hz) en 45x10,8x30 
© Eingebaute DOLBY-Schal- e Automatische Bandend- COCOS 30-17000 Hz a 
tung (Rauschunterdrückung)  abschaltung mit Tastenaus- reno (20-1800 Hz) 
e Aussteuerungs-Anzeige mit lösung e pT 30-16000Hz 
2x 12 LED's © MFX Piiciion- und RIF-Filier, Gai C Anderungen und Liefermöglichkeit 
e Elektronische Unterbre- schaltbar schwankungen vorbehalten. 
chung während der Auf- e Timer-Schalter für Auf- Geräusch. 
nahme (Recording Mute) nahme oder Wiedergabe spannungsabsiond ER 
® ALD (Automatic Locating über separaten Timer ee SA 
Device) speichert eine belie- e Klinkenbuchsen für Mikro- und Dolby 
bige Bandstelle in den Mikro- fone und Kopfhörer an der 
computer und erlaubt Frontseite 
schnelles und exaktes Wie- e Cassettenfach mit hydrau- 
derauffinden bei Aufnahme lischer Öffnungsdämpfung 
oder Wiedergabe ® Gehäusefront: Metall, 

Silberfarben 


PHILIPS 


HIFI SYSTEM 800 (2x 270 Watt Musik) 


HiFi Plattenspieler AF 829 I Automatic 


Die „Nummer 1" von 
Philips. Eine HiFi-Anlage der 
absoluten Spitzenklasse. 

Der Philips Plattenspieler 
829 zeichnet sich durch 
hohen Bedienungskomíort 
aus: Z. B. elektronische Sensor- 
tasten, photoelektronische 
Endabschaltung und Ton- 
armrückführung. Sein Gleich- 
lauf ist besser als 0,05 % DIN 

Der Quartz-Synthesizer- 
Tuner 180 ist sowohl vom 
Empfangsverhalten als auch 
vom Bedienungskomíort her 
nicht zu übertreffen. Mit 
Mikro-Switch-Tasten wird ein 
Mikroprozessor gesteuert, der 
sich blitzschnell und mit hòch. 
ster Akkuratesse in die ver- 
schiedenen Wellenlàngen 
der Sender einklinkt. Neben 
Up-and-Down-Tuning und 
Suchlauf kann hier zum 
ersten Mal die Sender- 
frequenz direkt eingegeben 
werden, wie bei einem 
Taschenrechner. 

Beim Pre-Amplifier 280 
sind Klirrgrad und Intermo- 
dulations-Verzerrung extrem 
niedrig. Die Wiedergabe 
läßt sich durch wählbare 
Einsetzfrequenzen der Klang: 
regler optimal auf den Raum 
abstimmen. Philips MFB. 
Boxen kónnen mit dem 280 
direkt angesteuert werden. 

Der Power Amplifier 380 
ist eine DC-Hochleistungs- 
endstufe mit 2 x 180 Watt 
Sinus. Er besitzt kondensator- 
freie Lautsprecher-Ausgänge 
und eine große Leistungs- 
bandbreite. Der Verstärker 
kann plötzlichen Signal- 
Spannungsänderungen mit 
ebenso schnellen Strom: 
änderungen folgen 

Das Cassetten-Deck mit 
beispielhaftem Bedienungs 
komfort und hervorragenden 
technischen Werten ergänzt 
diese Top-Anlage und läßt 
keine Wünsche offen. 


e Voll-Automatic-Funktion, 
auch manuell bedienbar 

e Photoelektronische Endab- 
schaltung und Tonarmrúck. 
fùhrung 

e Elektronische Sensortasten 
e Quartzstabilisierte Electro. 
nic-Steuerung PLL (Pr 
Locked Loop) mit LED- 
Anzeige 

€ Direct-Control — Geschwin- 
digkeitsregelung durch 
Tachogenerator direkt an 
der Plattentellerachse 


e Subchassis-Federung für 
Tonarm und Plattenteller 
® Linear-Tonarm mit mini- 
malem tangentialer hl. 
winkel (0°9'/cm) 

® Tonabnehmersystem 
Philips SUPER M 406 
(weitere empfohlene 
Systeme s. S. 35: SUPER M 

412 III SUPER M 420 III) 

e Exakt ablesbare Nadel- 
waage 

e Hydraulisch gedämpfter 
Tonarmlift 


e Gehäuse: Silberfarben 
AF 82911 


Spurfehlwinke 


PHILIPS HIGH FIDELITY ELECTRONICS 


HiFi Synthesizer Tuner AH 180 


® UKW und MW 

e UKW-Empfindlichkeit 0,9 uV 
an759 

© PLL Frequenzsynthesizer 
mit Quartzreferenz 

e 6-fach Abstimmung in 
MOS-FET-Technik 

e 100 und 50 kHz Abstimm- 
Raster für UKW 

e Phasenlinearer ZF-Ver- 
stärker mit 14 Kreisen 


HiFi Vorverstärker AH 280 


e Low-Noise PLL-Stereo- 
Decoder mit PLL-MPX-Filter 
e Senderwahl direkt oder 
durch elektronischen 
Suchlauf 

e 12 Senderspeicher 

e Super-Breitband-Demo- 
dulator: 2 MHz 

e Klirrgrad mono 0.1 %. 
stereo 0,15 % 


AH180 
Wellenbereiche 
MW 


UKW 


uw 
Empfindlichkeit 
för 26 dB S/R mono 
Klirrgrod 
stereo 
Ubertrogungs 

ca 


selektion (u, = mV) 
Selektivität (300kHz) 
Signol/Rausch- 

1 mV, 75 kHz Hub) 


531 1602 kHz 
87,5-108 MHz 


094Van759 


<01% 
<0,15% 

2015000 Hz 
(+ 0,5 — 1 dB) 


1,5 dB 
=70d8 


> 708 


Pilottondämpfung > 65 d8 
Kanaltrennung 
(l kHz) 
AM-Dámpfung >65 dB 
ZF-Dāmpfung > 100 dB 
Spiegelfrequenz- 
dämpfung > 100 dB 
Nebenwellen 
dämpfung > 100 d8 
Mute-Schwelle 2 und 20 uV 


MW 
Empfindlichkeit 
26 dB S/R 
Selektivitát > 40 dB 
ZF-Dömpfung >60 dB 
Spiegelfrequenz- 


dömpfung >70d8 


Abmessungen 
BxHxTem 482x7,5x34 


SIGNAL —— 


LOCAL 


e Low-Noise Prázisions- 
Phono-Vorverstárker 

e Serientypische Genauig- 
keit der RIAA-Entzerrung: 
0,2 dB 

e Extrem geringer Klirrgrad 
= 0,005 % 

e Übertragungsbereich 
10—200000 Hz (— 2 dB) 

e Klangeinstellung mit 
wählbaren Einsetz- 


frequenzen 
e Stereo-Kanal-Trennung 

62 dB bei 1 kHz 

e Fremdspannungsabstand 
74 dB (Phono u. Mikr.) bzw. 
92 dB (alle anderen Eing.) 

e Anschlússe: 2 Phono, 2 Ton- 
band (Úberspielmóglich- 
keit), 1 Tuner, 1 Mikrofon und 
1 Reserve (Auxiliary/TV) 


HiFi Endverstárker AH 380 (2 x 270 Watt Musik) 


AH 280 
Ubertrogungs- 
bereich 
Klirrgrad Tuner, 
Band, Reserve 


wirksam ab 


10-200000 Hz 
24B 


< 0,005 % 
< 0,006 % 
>74d8 
(Phono + Mikr.) 
> 9208 (olle 
anderen) 


> 62 dB bei ] kHz 
= 10 dB bei 50 Hz 
250 oder 500 Hz 
= 12 dB bei 10 kHz 
2,5 oder SkHz 


Rouschfilter —9 dB bei 10 kHz 
Rumpelfilter 
Contour bei — 31 dB +10 dB bei 100 Hz 


+58 bei 10 kHz 


Eingänge, 
Phonolund2 jeZmV on 40 ko 
Tonbond 1 und2 je 210 mV on 15 k2 
Mikrofon 1,7 mV an 47 kQ 
Tuner u. Reserve je 245 mV an 10k0 
Ausgänge 
Endverstärker 2-8,5 Van 10kQ 
aktive (MFB)-Laut- 
sprecher 2,8-12,5V on 600 0 
Kopfhörer Impedonz 8- 6002 


Abmessungen 
BxHxTem 48,2x7,5x34 


® Übertragungsbereich e Stereo-Kanal-Trennung AH 380 Fremdspannungs- 

DC- 200000 Hz 75 dB bei 1 kHz fg PE 

e Leistungsbandbreite e Elektronischer Über- (DIN 45500) 2x270W/4 Q ung > 75 dB bei 1 kHz 

10-80000 Hz (K £ 0,1 %) lastungsschutz tt 2x180W/49 Dämpfungstaktor 85x 

e Extrem geringer Klirrgrad @ Ausgangspegel für L + R Leistung nach FTC Emp nr e 

= 0,01 % bei 70W getrennt einstellbar k=005%) 2x100W/82 Vollaussteverung 1 V 

e Impulstreu, TIM-verzer- e Anzeige der Ausgangs- Leistungsbandbreite a Hz Ausgänge x 

rungstrei leistung L + R getrennt Übertragungs- 5- 200000 Hz a o > footer 410% 

rbd. Asco e Lat Kimersd <001% bei70w NETTE 48211134 

100 dB sprecherpaare, schaltbar Intermodulation < 0,01 % bei 70 W 

HiFi Cassetten-Deck N 5758 

e Für Metal-, Chromdioxid- e Eingebauter Kopfhòrer- N5758 DIN Bei Metal-Cassetten erhöht sich dos 
(NAB Signal/Rauschverhälnis” im Vergleich 


und Eisenoxid-Cassetten 

e 3 HiFi-Köpfe (1 Ferrit-Auf- 
nahmekopí, 1 Ferrit-Wieder- 
gabekopf, 1 FSX-Löschkopf), 
Vor- und Hinterbandkontrolle 
e 2 Motoren für Umspulen 
‘und Tonwelle (Capstan) 

e Direct-Drive-Antrieb für die 
Tonwelle (Capstan) 

e Mischpult für Mikrofon- und 
Line-Eingänge mit Master- 
Regler 

e Post-Fading mit einstell- 
barer Ein- und Ausblendzeit 


verstárker mit Lautstärke- 
und Balanceregler 

e Verstärkerausgang regelb. 
e Eingebaute DOLBY-Schal- 
tung (Rauschunterdrückung) 
e FTD-Aussteuerungsanzeige 
mit einstellb, Helligkeit 

e Automatic repeat (Wieder- 
holung) 

e „Cue“ und „Review“ 

e Autom. Nullstop (Memory) 
e Verschleißfreie Hysteresis- 
Friktion fùr konstantes Dreh- 
moment 


Geschwindigkeit 
Frequenzbereich 
Metal-Cossetten 

Typ4 


CrOz-Cossetten 
Typ2 


FezOs- Cosseñten 
Typ! 


Gleichlauf- 
schwankungen 


Geräusch. 
d 


20—20000 Hz 
{20 -22000 Hz) 


20—20000 Hz 
(20- 22000 Hz) 


2020000 Hz 
(20-2000 Hz) 


zu Chrom. 


bei 10 kHz um 5 dB 
bei 16 kHz um 8 dB 


Eingänge 
Mikrofon 2x 0,4mV/47 ko 
Line in 60 mV/300k9 
DIN in (Pkte 144) 04 mV/2k0 
DIN in (Pkte3+5) 200 mV/1 MQ 


Ausgänge 

Line outeinstellbar Obis1V,Last= 50k2 
DIN einstellbar Obis 1V, Lost = 50kO 

Kopfhörer Impedonz 8-6009 


Abmessungen 
BxHxTem 482x15x305 


ingen und Liefermöglichkeit 
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MINI HIFI SYSTEM 312 (2x40 Watt Musik) 


Die technische Heraus- 
forderung, HiFi-Kompo- 
nenten zu miniaturisieren, 
kann mit Mini-Anlagen von 
sehr unterschiedlicher Quali- 
tät erfüllt werden. Philips hat 
sich entschieden, Minibau- 
steine der höchsten Qualitäts- 
stufe zu bauen — vergleich- 
bar mit herkömmlichen 
Spitzenanlagen. 

Philips HiFi Mini-Anlagen 
sprechen HiFi-Freunde an. 
die ein Maximum an Lei- 
stung bei minimalem Platz- 
bedarf suchen. Groß im 
inneren „Format” und im 
Bedienungskomíort. Ideal für 
Jugendliche und Jung- 
gebliebene als „Einstieg“ in 
die faszinierende HiFi-Welt: 
als Zweitanlage für Büro oder 
Wochenendwohnung; aber 
auch als vollwertige Haupt- 
anlage für Leute, die „Minia- 
turen“ mit großer Wirkung 
lieben. 

Den hohen technologi- 
schen Aufwand dieser Philips 
Anlage erkennt man nicht 
auf den ersten Blick ... ihr 
Klangeindruck ist dafürumso 
überzeugender. Die Mini 
Anlage ist kraftvoll genug, 
jeden modernen Wohnraum 
mit vollem HiFi-Klang zu 
erfüllen. 

Der Tuner 2312 zeichnet 
sich durch gute Empfangs- 
eigenschaften im UKW-, MW- 
und LW-Bereich aus. Dick: 
film-Technologie sorgt für 
höchste Präzision und Zuver- 
lässigkeit. Automatische 
UKW-Scharfabstimmung 
(AFC). LED-Feldstärke- 
anzeige, Stereo-Rausch- 
unterdrückung und 3-fach 
-Anzeige zur optimalen 
stellung der Sender-Mitte 
gehören zum Bedienungs- 
komfort. 

Der Verstärker 4312 leistet 
2x 26 Watt Sinus und hat 
einen beachtlichen Über- 
tragungsbereich von 
20 - 20000 Hz. Er verfügt über 
vier Eingänge (Tuner, Phono, 
Tonband, Auxiliary/TV) und 
Ausgänge für Tonband, 2 
Lautsprecherpaare, MFB 
Lautsprecher und Kopfhörer. 

Das Cassetten-Deck 6312 
spielt Metal-, Chromdioxid- 
und Eisenoxid-Cassetten ab. 
fe-Tonkopt und Ferrit- 
Löschkopf sorgen für gute 
Tonqualität. Das hohe Signal, 
Rauschverhältnis (54 dB) er- 
höht sich durch die einge- 
baute DOLBY-Schaltung um 
weitere 8,5 dB 
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HiFi Tuner F 2312 
© UKW, MW, LW © Mono/Stereo-Umschalt- F231 Kanoltrennung 
e UKW-Empfindlichkeit 1.1uV automatik mit LED-Anzeige Weiber ass A Do 
an759 e 3-fach LED-Anzeige für MW 520-1605 kHz ZF-Dämpfung >80 dB 
e Automatische UKW-Schart- UKW-Abstimm-Mitte und in en 
abstimmung (AFC), -Richtung um Nebenwellen- 
Empfindlichkei démpfung >70d8 
schaltbar e Gehäusefront: Metall, for26d85/R mono 1,1 uVon759 Mute-Schwelle 1-4uV 
e MW/UKW Feldstärke- Silberíarben no. <007% TA 
anzeige durch LED stereo <02% Empfindlichkeit 
® Schwungradabstimmung a a T Z = Sidi DI de 
Re A ae E 
verhältnis >70d8 dämpfung > 40.dB 
Pilottondampfung > 4508 
Abmessungen 
BxHxTem 26x53x25 
HiFi Verstärker F 4312 (2 x 40 Watt Musik) 
e Übertragungsbereich e 2 Lautsprecherkreise Fası2 Boßeinsteller + 12 dB bei 40 Hz 
20-2000 Hz e Separater Anschluß für rezos ines + 4 d8 bal JOKE 
e Extrem geringer Klirrgrad MFB-Boxen DIN 45500) 2x40W/8Q e È 45848 bei 40 Hz 
= 0,03 % bei 20 Watt/1kHz @Gehäusefront: Metall, NEN ASS 2x26w/80 LS) 
e Contour (Loudness), Silberfarben Leistung each ETC Empfindi nr 
schaltbar Boxen-Empiehlung: AH 405, KS01%) 2x20W/89 Vollaussteuerung AN 
e Kopfhöreranschluß, front- F 9217 (5.5.36) Leistun pa 1030000 fis - 3d a 
seitig bereich +08 dB wr" 
lirrgrad an 802 < 0,03 % bei 20W Be res kan 
Inermadulation < 0/07 % bei 20W ee MO 
Fremdepomunes a gg Stereo-Kopfhörer 8-6002 
Ubersprech- messungen 
arplung >50d8 Aprite 26x67x25 
HiFi Cassetten-Deck F 6312 
e Für Metal-, Chromdioxid- e Getrennte Aussteuerungs- F6312 Bei Metol-Cossetten erhöht sich das 
und Eisenoxid-Cassetten regler für beide Kanäle Di SA 
eEingebaute DOLBY-Schal-  eKlinkenbuchsen für Cero ATT n 
tung (Rauschunterdrückung) Mikrofon, frontseitig Fraadenzberaich De um as 


e Longlife-Tonkopî, Ferrit- 
Löschkopf 

e Elektronisch geregelter 
Motor 

e 2 beleuchtete Anzeige- 
instrumente für Aussteuerung 
beider Kanäle 


e Gehäusefront: Metall, 
Silberfarben 


Metal-Cossetten 
Typd 


CrOz-Cossetten 
Typ2 


Fe:Ox-Cossetten 
Typ] 

Gleichlauf 
Schwankungen 


Geräusch- 
spannungsobstand 
mit Metal 


und Dolby 


40-15000 Hz 
{30- 16000 Hz) 


40—14000 Hz 
(30-15000 Hz) 


40-12500 Hz 
{30-14000 Hz) 


=+02% 
+ 0,08 %) 


= 54 dB (k; 53%) 
58 dB) 


Eingänge 
Mikrofon 2x0,3 mV/33 kQ 
Line in_B0 mV/40kQ 

Ausgänge 
Line out 350mV, Lost =22kQ 


Abmessungen 
BxHxTcm 26x12x25 


Änderungen und Liefermöglichkeit 
vorbehalten. 


Beispiel einer Anlagen- 
zusommenstellun 

Mini HiFi System 312, 
mit Plottenspieler F 7215 
und Boxen F 9217. 
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Y 


MINI HIFI SYSTEM 109 (2x100 Watt Musik) 


romen aneren cn 


PHILIPS 


Nichtjeder kann sich für 
einen ausgewachsenen HiFi- 
Turm begeistern. Wer trotz 
hoher Anforderungen an 
HiFi-Qualität und Bedie- 
nungskomiort auf eine Minia- 
turisierung der HiFi-Bausteine 
großen Wert legt, findetin 
dieser Anlage das Ziel seiner 
HiFi-Wunsche. 

Beim Cassetten-Deck 
5581 beweist Philips fein- 
echanische Präzision auf 
engsten Raumverhältnisse 
Das 5581 ist mit einem HiFi- 
Long-Life-Tonkopf ausge- 
stattet und für das Bespielen 
der neuen Metal-Cassetten 
geeignet 
er von einem Mikro- 
processor kontrollierte Digi- 
tal-Tuner109 arbeitet mit 
einem Quartz-Frequenz 
Synthesizer, dessen Technik 
in Abstimmung und Trenn- 
schärfe nicht zu übertreffen 
ist. Elektronischer Sender- 
Suchlauf und 14 Sender- 
speicher (je 7 UKW und MW) 
machen die Bedienung 
denkbar einfach 

Der Vorverstärker 209 
kann sich mit den ganz 
großen seiner Fakultät 
messen. Die harmonischen 
Verzerrungen betragen nur 
0,002 %. Philips hat auf nichts 
verzichtet, was zu einer guten 
HiFi-Anlage an Steuer- 
möglichkeiten gehört 

Derin DC-Technik ge- 
baute Verstärker 309 hat 
einen breiten Übertragungs- 
bereich und extrem geringe 
harmonische Verzerrungen. 
Eskönnen zwei Boxenpaare 
angeschlossen werden. 

Bleibt nurnoch der 
Wunsch nach kleinen — aber 
baßstarken! — Boxen. Hier 
finden Sie nichis Besseres als 
das Motional Feedback. 
System (MFB) von Philips 
MFB-Boxen (Seiten 38/39) 
sind bei gleicher Bafwieder- 
gabe beachtlich kleiner als 
passive Boxen und kónnen 
direkt an den Vorverstàrker 
angeschlossen werden. 
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HiFi Cassetten-Recorder N 5581 


e Für Metal-, Chromdioxid- 
und Eisenoxid-Cassetten 

e HiFi Long-Life-Tonköpfe 

e Elektronisch geregelter 
Motor 

e Eingebaute DOLBY-Schal- 


tung (Rauschunterdrückung) 


mit LED-Anzeige 


e Fluoreszierende Aussteue- 


rungsinstrumente FTD 

e Automatische Wieder- 
holungs- und Rúckspul- 
möglichkeit 

e Gehäuseiront: Metall, 
Silberfarben 


N5581 


und Dolby = 


Eingänge 
Mikrofon 

Line in 
Ausgänge 


Line out einstellbar 


pfhérer Impedanz 


2x0,25 mV/33k2 
60 mV/40kQ 


Obis( 
Lo: 


8-60 


Abmessungen 
Elektronisches Zählwerk BxHxTem_26x10x183 
mit 2 Memory-Schalt- 

möglichkeiten 

HiFi Synthesizer Tuner AH 109 

© UKW und MW © PLL Frequenzsynthesizer AM-Dömpfung >54 dB 

© UKW-Emptindlichkeit mit Quartzreferenz Wer 520-1605 kHz e E 

1,1 uV (26 dB S/R) e Senderwahl durch elek- 875-108 MHz CO amptun 

® MPX-Stereo-Decoder mit tronischen Suchlauf a 


Mono/Stereo-Umschalt- 
automatik 

€ Digitale Abstimmung im 
50 kHz-Raster 


HiFi Vorverstärker AH 209 


© Senderspeicher für 2 x 7 
Sender (UKW, MW) 

@ Gehäusefront: Metall, 
Silberfarben 


dämpfung 
Schwell 


MW 
Empfindlichkeit 
dB 


ZF-Dampfung 
Spiegelfrequenz 
dämpfung 


26x5x18,3 


e Stereo-Ausgang für End- 
verstärker oder Philips 
MFB-Boxen 

e Extrem geringer Klirrgrad 
= 0,002 % 

e Lautstärkeregler mit Rast- 


e Loudness-Schalter 

e Rausch- und Rumpeliilter, 
schaltbar 

e Eingänge für Phono, Ton- 
band (Monitor), Tuner und 
Reserve (TV) 


AH 209 
5-200000 Hz 
reich — 3dB 

0,002 & 

86 dB (Phono) 
> 102 dB (olle 
anderen, 


Eingänge 
Phono 
Tonband 


2,5 mV an 40kQ 
150 mV an 30ko 
150 mV on 300 


) 150 mV an30kQ 


positionen e Gehäusefront: Metall. Ja 

e Hóhen- und Baßreglermit Silbertarben 3 dB bei 7 kH: o 

Rastpositionen AREA 7 a 

HiFi Endverstàrker AH 309 (2 x 100 Watt Musik) 

e Übertragungsbereich e Anschlüsse für 2 Laut- e Gehäusefront: Metall 

C — 150000 Hz sprecherpaare Silberfarben 

e Extrem geringer Klirrgrad ®Kopfhörer-Anschluß, Boxenemplehlung: AH 484, 2100/80 

,01 % bei 30 Watt frontseitig F 9218 (s. S. 36) l areswsa 


e Fluoreszierende Leistungs- 
anzeiger FTD 


AH 489 (s. S. 37) 


Ausgáns 
Loutspi 
Kopfhörer Impe 


2:55W/80 


501% 
0-150000 Hz 
h —3d8 


0,01 bei 30W 
0,003 % bei 30W 


9548 


> 85 dB bei 1 kHz 


1 26x 10x 183 


ungen und Liefermöglichkeit 
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HIFI TECHNIK TUNER UND VERSTÄRKER 


Quartz Synthesizer 
ElectronicmachtSender 


digital abrufbar 


Alle Sender senden exakt 
auf festgelegten Frequenzen. 
die sich in einem bestimmten 
Abstand voneinander be- 
finden. 


Abstimmung im 100 kHz und 50 kHz 
Sender-Raster 


Die herkömmliche Ab- 
stimmung muß kontinuierlich 
über das gesamte Frequenz- 
band streichen, um die Sen- 
derfrequenz zu finden. wobei 
eine gewisse Einstellunsicher- 
heit bleibt. 

Dagegen schreitet die 
Synthesizer-Abstimmung 
ausschließlich von Sender- 
frequenz zu Senderfrequenz, 
und mit jedem dieser Schritte 
rastet der Synthesizer auto- 
matisch genau in die jewei- 
lige Senderfrequenz ein. Das 
macht das Sendereinfangen 
absolut treffsicher. Hörbares 
Ergebnis: ein transparentes, 
brillantes Klangbild, das die 
volle Senderinformation 
ohne Einschränkungen 
wiedergibt. 


Verstärker mit „Dubbing“-Schaltung 


An alle Philips Receiver 
und Verstärker lassen sich 
zwei Bandgeräte an- 
schließen. Damit kann man 
von Band zu Band über- 
spielen, wobei die Band- 
aufzeichnung Tonquelle für 
die Anlage ist (Schema I) 

Bei Philips HiFi-Bausteinen 
mit einer zusätzlichen Dub- 
bing-Schaltung ergibt sich 
die Möglichkeit, von Band zu 
Band zu úberspielen und 
dabei gleichzeitig eine ande- 
re Tonquelle abzuhören. So 
ist man nicht mehr darauf 
angewiesen, sich den Über- 
spielvorgang anhören zu 
müssen, während zum Bei- 
spiel eine interessante Sen- 
dung läuft. Über Monitor oder 
Kopfhörer läßt sich dabei 
jederzeit in den Überspiel- 


Tonband- 
Cassette 1 


vorgang zur Überwachung 
hineinhòren (Schema Il). 

Als Besonderheit verfügt 
der HiFi-Verstärker F 4516 
(HiFi System 516) über eine 
Matrix-Schaltung. die das 
‚Aufnehmen völlig unabhän- 
gig macht ... das Kopieren 
ebenfalls. Es läßt sich auf 
einem oder zwei angeschlos- 
senen Tonbandgeräten 
gleichzeitig ein beliebiges 
Programm aufzeichnen. 
während ein anderes Pro- 
gramm unabhängig davon 
abgehört werden kann. 
Beim Abspielen und Anhören 
einer Schallplatte kann der 
HiFi-Freund beispielsweise 
gleichzeitig eine Rundfunk- 
sendung auf ein oder zwei 
Tonbandgeräte aufnehmen 
(Schema III), 


Tonband- 
Cassette 2 


Nur Wiedergobe > 


ú 
Agno 1.00 


Kopieren [Anlage | 1424 


112 | 213 | 312 | 109 


Gerát 


4110 | 4212 


Tonband- 
Cassette 1 


Tonband- 
Cassette 2 


QQ 


Kopieren bei gleichzeitigem 
Hören einer and. Quelle: Dubbing 


Tonbond- 
Cassette 1 


Tonband- 
Cassette? 


00 


‚Aufnahme oder Kopieren, völlig unabhángig 
vom Gehörten: Matrix-Schaltung 


Anloge 
Gerät 


Der Gleichstrom-Verstärker und 
seine bessere Impuls-Treue 


Musikwiedergabe fordert 
von einem Verstärker impuls- 
artig Leistung. Um diese 
spezielle Art der Leistungs- 
abgabe verzerrungstrei im 
gesamten Hòrbereich garan- 
tieren zu können, muß der 
Verstärker extrem breitban- 
dig und frei von Phasenver- 
schiebungen sein. 

Diese Eigenschaften be- 
sitzt in idealer Weise der 
direkt gekoppelte Gleich- 


spannungsverstärker. Sein 
gradliniger Frequenzverlauf 
reicht von 0 Hz bis weit über 
den 100-KHz-Bereich hinaus. 
Und Phasenverschiebungen 
— wie sie teilweise die Wie- 
dergabequalität im Bereich 
niedriger Frequenzen beein- 
trächtigen können - treten 
bei ihm nicht auf. Das alles 
führt übertragungstechnisch 
zurSicherung der Klangtreue. 


Die Dickfilm-Technologie 


Bei der Dickfilm-Techno- 
logie, die sich zuerst in der 
Raumfahrt bewährte, wer- 
den Leiterbahnen, Wider- 
stände und Kapazitäten auf 
eine Keramik-Trägerplatte 
aufgedruckt. (Im Bild sind 
Widerstände als schwarze 


Bahnen erkennbar.) Nur 
Halbleiter, integrierte Schal- 
tungen und größere Konden- 
satoren werden an- 
schließend noch als Einzel- 
bauelemente maschinell auf- 
gelötet. Ein Abgleich der 
Schaltkreise wird mit einem 


Dicktilm-Technik im Vergleich — oben: konventionell aufge- 
bauter Print. unten: gleiche Schaltung in Dickfilm-Technik. 
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computergesteuerten Laser 
vorgenommen. Die neue 
Technik bietet folgende 
Vorteile: 

1, Unveränderliche Beibehal- 
tung der mit duBerster 


3. Miniaturisierung gegen- 
über herkömmlicher Print- 
platten-Technik. 

Das Ergebnis: bessere 
Wiedergabequalität. Die 
Dickfilm-Bauteile tragen da- 


Genauigkeit justierten elektri- zu bei, daß der Klang unver- 
schen Werte. änderlich in höchster Rein- 
2. Erheblich erhöhte Zuver- heit und Transparenz über- 
lässigkeit durch Reduzierung mittelt wird. 
der Bauteile 
Der Plattenspieler-Antrieb: 
Direct Control 

Die Einzigartigkeit dieses wird die Soll-Drehzahl äußerst 
Plattenspieler-Antriebes be- konstant eingehalten. Opti- 
steht darin, daß er die Vor- maler Gleichlauf ... eine Vor- 
teile des Belt-Drive-Systems aussetzung für die auf- 
mit den Vorteilen des Direct- nahmegetreue Schallplat- 
Drive-Systems verbindet. Da- ten-Wiedergabe. Dieses Lauf- 
durch ergibt sich ein hoher werk gehört zur internatio- 


Rumpelabstand und ein 
Höchstmaß an Gleichlauf- 
konstanz. Die Direct Control 
mißt permanent die Umdre- 
hungen direkt an der Platten- 
teller-Achse. Die geringste 
Abweichung, die der Tacho- 
Generator registriert, bedeu- 
tet gleichzeitig ein elektroni- 
sches Regel-Signal für den 
‚Antriebsmotor. Durch diesen 
elektronischen Regelkreis 


nalen Spitzenklasse. Ein Er- 
gebnis, das in jedem Test aufs 
neueseine Bestätigungfindet. 

Direct Control: Elektro- 
nische Gleichlaufregulierung 
durch ein forischritiliches An- 
triebs- und Kontrollsystem. Sie 
finden dieses moderne An- 
triebskonzept bei den Platten- 
spielernF7215(S.12).AF729II 
Automatic (S. 14), AF 829 II 
Automatic (S. 16) und F 7610 
Automatic (S. 24). 


DIRECT CONTROL 


Elektronische Gleichlaufregulierung durch ein fortschritliches Antriebs- und Kontrollsystem. 


Die ,Metal-Band“-Cassette 


Bei diesem Band ist die 
Wiedergabe der Höhen 
bemerkenswert besser als 
bei CrO,-Bändern (10 dB 
mehr bei 16 kHz!). Auch der 
Geräuschspannungs- 


‚Abstand ist größer geworden. 
Weitere Verbesserungen: 
noch geringere Verzerrun- 
gen und erhöhte Signal- 
festigkeit. 


Cassetten-Decks mit dem Frequenzgang von 
Spulen-Tonbandmaschinen 


Die Technik der .Metal- 
Band*-Cassette wurde er- 
gänzt durch eine neue Gene- 
ration von Metal-Cassetten- 
Decks. Diese erreichen 
Frequenzbereiche von 
2020000 Hz. Der Gewinn 
von Höhendynamik (mit da- 
durch geringeren Verzerrun- 
gen) sowie die verbesserte 
Impulstreue und Signalfestig- 
keit wird bei technischen 
Datenangaben nach DIN 
noch nicht erfaßt, bietet aber 
eine deutliche Steigerung 
der Klang-Wiedergabe. 

Die Dynamik erhöht sich 
bei Metal"-Cassetten auf bis 
zu 60 dB, mit DOLBY” sogar 


auf 68,5 dB. Philips hatte bei 
der Konstruktion der 
Recorder drei Forderungen 
zu erfüllen: 

1. einen äußerst akkurat 
arbeitenden Bandantrieb für 
absoluten Gleichlauf, 

2. Tonkòpfe, die bei der Band- 
geschwindigkeit von 

4,76 cm/s den Frequenz- 
bereich 20—20000 Hz er- 
reichen, 

3. eine Laufwerksteuerung 
mit allen Annehmlichkeiten 
in der Bedienung bei 
höchster Sicherheit und 
Zuverlässigkeit. 

* eingetr. Warenzeichen der 
DOLBY Laboratories 


Ger 


Verbesserte Impulstreue und Höhendynamik 


Der FSX-Sendust-Tonkopf 

Mit der Entwicklung des bandschonende Oberfläche 
FSX-Sendust-Tonkopfes er- und auf seine Eigenschaft, 
zielte Philips eine wesent- ein wesentlich stärkeres 
liche Verbesserung im Magnetfeld zu erzeugen. Der 
Zusammenspiel zwischen FSX-Sendust-Tonkopf berück- 
Tonband und Tonkopt. Die sichtigt speziell die Anfor- 
verbesserte Klangqualität derungen der ,Metal-Band*- 
eines mit FSX-Sendust-Ton- Technik und bringt deren 
kopf ausgerüsteten Casset- hohe akustische Leistung 
ten-Decks ist auf die beson- besonders zur Geltung. 
ders hohe Verschleißfestigkeit 
dieses Kopfes zurückzuführen, 
auf seine extrem glatte, 
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HiFi Plattenspieler F 7212 Automatic s. S. 10 


HIFI PLATTENSPIELER 


HiFi Plattenspieler F 7215 Automatic s. S. 12 


HiFi Plattenspieler AF 729 II Automatic s. S. 14 


HiFi Plattenspieler F 7111 Semi-Automatic 


® Drehzahlabweichung 
weniger als 0,3 % 

© Rumpeln besser als 60 dB 
e Linear-Tonarm mit minima- 
lem tangentialen Fehlwinkel 
(0°9’/cm) 


e Tonabnehmersystem: 
Philips SUPER M GP 500 
(weitere empfohlene 
Systeme s. S. 35: SUPER 

M 401 IIL SUPER M 412 III) 


e Antiskating, einstellbar für 
alle Nadelschliffe 

@ Hydraulisch gedämpfter 
Tonarmlift 

e Gehäuse: Silberfarben 


HiFi Plattenspieler F 7610 Automatic 


e Voll-Automatic-Funktion, 
auch manuell bedienbar 

® Automatische Platten- 
durchmesser-Abtastung 

e Photoelektronische Endab- 
schaltung und Tonarm: 
rückführung 

e elektronische Sensortasten 
e Quartzstabilisierte Electro- 
nic-Steuerung PLL (Phase 


Locked Loop) mit 
LED-Anzeige 


e Direct Control — Geschwin- 


digkeitsregelung durch 
Tachogenerator direkt an 
der Plattentellerachse 

e Subchassis-Federung für 
Tonarm und Plattenteller 


e Linear-Tonarm mit minima- 


lem tangentialen Fehlwinkel 
(0°9'/cm) 

e Tonabnehmersystem 
Philips SUPER M 406 III 
(weitere empfohlene 
Systeme s. S. 35: SUPER 

M 412 III, SUPER M 420 III) 
e Exakt ablesbare Tonarm- 
waage 

© Antiskating, einstellbar für 
alle Nadelschlitte 


Fri 
Antrieb Synch 
Betriebsart 
Endabscholtung 
Drehzahlen 


Rumpelgeräu 
sponnungsabstand 
DINB =60d8 


= 40.48 


durchmesser 310 mm 
Nodelauflagekraft 

einstellbar 0-4 p (I p = 10 mN) 
Tonabnehmersystem SUPER M GP 500 
Befestigungsmaß RETMA Y 

Tonorm Linear 

Tongentioler 
Spurfehlwinkel 


© Gehäuse: Silberfarben 


Direct-C 
Voll- Automatic 
Phatoelektronisch 
33% und 45 U/min 


mpelgeräusch- 
nungsobstond 

DINB =73d8 
Rumpelfremd. 
nnungsabstand 

DINA = 5048 


Platenteller. 


durchmesser 310. mm 
Nodelauflagekraft 0,75 - 3p 
einstellbar (Tp = 10 mN) 


Tonobnehmers 


Tongentioler 
Spurfehlwinkel 
Las 


Antiskating Stutenlos für alle 
Nadelschliffe 


Abmessungen 


45x 142x353 
45x34x393 


Änderungen und Liefermöglichkeit 
vorbehalten. 


HiFi Cassetten-Deck F 6112 s. S.5 u. 7 


HIFI CASSETTEN-DECKS 


HiFi Cassetten-Deck F 6210 s. S. 9 


HiFi Cassetten-Deck F 6212/50 


e Für Metal-, Ferrochrom-, 
Chromdioxid- und Eisenoxid- 
Cassetten 

e FSX-Sendust-Tonkopf, Long- 
lite Doppelspalt-Lóschkopf 

e Laufwerk gesteuert durch 
elektronische Tipptasten, 


kontrolliert durch Mikro- 
computer 

® Eingebaute DOLBY- 
Schaltung (Rauschunter- 
drückung) 

® Beleuchtete Instrumente für 
die Aussteuerung 


e Elektronische Unter- 
brechung während der Auf- 
nahme (Recording Mute) 

e Automatische Bandend- 
abschaltung mit Tasten- 
auslösung 

e Schaltbares MPX/RIF-Filter 
e Timer-Schalter für Auf- 
nahme oder Wiedergabe 
über separaten Timer 

e Klinkenbuchsen für Mikro- 


HiFi Cassetten-Deck F 6216 


e CMS, Computergesteuerter 
Musik-Suchlauf erlaubt die 
Auswahl von bis zu 15 Musik- 
stücken pro Cassetten-Seite 

e ALD (Automatic Locating 
Device) speichert eine belie- 
bige Bandstelle in den Micro- 
computer und erlaubt 
schnelles und exaktes 
Wiederauffinden bei Auf- 
nahme und Wiedergabe 


e „Next Track“-Taste erlaubt 
das Überspringen eines uner- 
wünschten Stückes mit auto- 
matischem Vorlauf zum 
nächsten Stück 

e ‚Repeat'-Taste wiederholt 
Aufnahmen oder program. 
mierte Aufnahme-Folgen 

e Taste „Cassette Start Finder” 
ermöglicht Rücklauf bis 

zum Bandanfang 


e .CMS°-Aufnahme-Taste er- 
möglicht Rücklauf zum 
Anfang des magnetischen 
Bandes und setzt automatisch 
Stumm-Pausen nach einer 
Aufnahme 

e Für Metal-, Ferrochrom- 
Chromdioxid- und Eisenoxid. 
Cassetten 

e FSX-Sendust-Tonkopf: Long- 
life-Doppelspalt-Löschkopf 

© Laufwerk gesteuert durch 
Tipptasten, kontrolliert durch 


M 


fone und Kopfhörer an der 
Frontseite 

e Cassetteniach mit hydrau- 
lischer Öffnungsdämptung 
® Gehäusefront: Metall, 
Silberíarben 


F 6212/50 
DIN 


NAB) 


18000 Hz 
1 


und Dolby 


Bei Metal-Cossetten er 
Signal/Rouschverhält 


1dB 
bei 10kHz um 5 dB 
m8 dB 


Eingänge 
Mikrofon 


x11,4x30 


Anderunge 
vorbehalten. 


ind Liefermöglichkeit 


Microcomputer 

e Eingebaute DOLBY- 
Schaltung (Rauschunter- 
drückung) 

e „Cue“ und Review" zum 
schnellen Auffinden von 
Bandstellen 

e Automatische Bandendab- 
schaltung mit Tasten- 
auslösung 

e Schaltbares MPX/RIF-Filter 
e Timer-Schalter für Auf- 
nahme oder Wiedergabe 
über separaten Timer 

e Gehäusefront: Metall, 
Silberfarben 


F6216 


DIN 
NAB) 


30 - 18000 Hz 
{20 - 19000 Hz 


30 - 17500 Hz 
(20 — 18500 H: 
30 - 17000 Hz 
(20 — 18000 Hz) 
n 30— 16000 H; 
1 (20 - 17000 Hz} 
0,14 
+ 0,045 %) 


60 dB (k35 
ES 


Eingänge, 
Mikrofon 
Line 
DIN 


Ausgänge 
L DIN 


windigkeit 4,76 m/s + 1,5% 


2,76 em/s+15% 


25 


24 


HiFi Plattenspieler F 7212 Automatic s. S. 10 


HIFI PLATTENSPIELER 


HiFi Plattenspieler F 7215 Automatic s. S. 12 


HiFi Plattenspieler AF 729 II Automatic s. S. 14 


HiFi Plattenspieler F 7111 Semi-Automatic 


e Drehzahlabweichung 
weniger als 0,3 % 

® Rumpeln besser als 60 dB 
e Linear-Tonarm mit minima: 
lem tangentialen Fehlwinkel 
(0%9'/cm) 


e Tonabnehmersystem. 
Philips SUPER M GP 500 
(weitere empfohlene 
Systeme s. S. 35: SUPER 

M 401 III SUPER M 412 III) 


e Antiskating, einstellbar für 
alle Nadelschliffe 

e Hydraulisch gedämpfter 
Tonarmlift 

e Gehäuse: Silberfarben 


HiFi Plattenspieler F 7610 Automatic 


e Voll-Automatic-Funktion, 
auch manuell bedienbar 

e Automatische Platten- 
durchmesser-Abtastung 

e Photoelektronische Endab- 
schaltung und Tonarm- 
rückführung 

e elektronische Sensortasten 
e Quartzstabilisierte Electro- 
nic-Steuerung PLL (Phase 


Locked Loop) mit 
LED-Anzeige 

e Direct Control — Geschwin- 
digkeitsregelung durch 
Tachogenerator direkt an 
der Plattentellerachse 

e Subchassis-Federung für 
Tonarm und Plattenteller 

e Linear-Tonarm mit minima- 


lem tangentialen Fehlwinkel 
(09 /cm) 

e Tonabnehmersystem 
Philips SUPER M 406 III 
(weitere empiohlene 
Systeme s. S. 35: SUPER 

M 412 IIL SUPER M 420 III) 

e Exakt ablesbare Tonarm- 
waage 

e Antiskating. einstellbar für 
alle Nadelschlifte 


Synchro-Belt-Drive 

1 Semi-Automotic 
mechanisch 

3313 und 45 U/min 


03% 


50,0% 
30,07% 


DINB =60d8 


= 40 de 

Plottenteller 

durchmesser 310mm 
Nodelaufiagekrofi 

einstellbor 0-4 p (1p = 10 mN) 
Tonabne GP 500 


Befe 


Tongentialer 
Spurfehwinkel < 09°/cm 
Logerreibung < 25 mp 


Ántiskoting Stufenlos für alle 
Nadelschiiffe 


42x12x325 
42x37,5x 


© Gehäuse: Silberfarben 


und 45 U/min 


BIN =005% 
WRMS 30,025 % 
Rumpelgeräusch 
spannungsobstond 
DINB =73 dB 
Rumpelfremd! 
spannungsobstand 
DINA =50d8 
Plattenteller 
durchmesser 310 mm 
Nodelaufiogekrafi 0,75 3p 
einsellbar (Ip 
Toncbnehmersystem SUPER M 406 Ill 
BetestigungsmoB RETMA Y 
Tonarm Linear 
Tongentialer 
Spurfehwinkel < 0:9"/cm 
Logerreibung <15mp 
Tonarmlänge eff. 215 mm 
Bewegte Masse 16,59 
Antiskoting Stufenlos für olle 
Nodelschlffe 


Abmessungen 
BxHxTem 
(Haubegeschlossen) 
‚be geöffnet) 


45x 142x353 
34x 393 


Änderungen und Liefermöglichkeit 


HiFi Cassetten-Deck F 6112 s. S. 5 u. 7 


HiFi Cassetten-Deck F 6210 s. S. 9 


HiFi Cassetten-Deck F 6212/50 


e Für Metal-, Ferrochrom-, 
Chromdioxid- und Eisenoxid- 
Cassetten 

e FSX-Sendust-Tonkopf, Long- 
life Doppelspalt-Löschkopf 

e Laufwerk gesteuert durch 
elektronische Tipptasten, 


kontrolliert durch Mikro- 
computer 

e Eingebaute DOLBY- 
Schaltung (Rauschunter- 
drückung) 

e Beleuchtete Instrumente für 
die Aussteuerung 


HIFI CASSETTEN-DECKS 


e Elektronische Unter- 
brechung während der Auf- 
nahme (Recording Mute) 

e Automatische Bandend- 
abschaltung mit Tasten- 
auslösung 

e Schaltbares MPX/RIF-Filter 
© Timer-Schalter für Auf- 
nahme oder Wiedergabe 
über separaten Timer 

e Klinkenbuchsen für Mikro- 


HiFi Cassetten-Deck F 6216 


e CMS, Computergesteuerter 
Musik-Suchlauf erlaubt die 
‚Auswahl von bis zu 15 Musik- 
stücken pro Cassetten-Seite 

e ALD (Automatic Locating 
Device) speichert eine belie- 
bige Bandstelle in den Micro- 
computer und erlaubt 
schnelles und exaktes 
Wiederauffinden bei Auf- 
nahme und Wiedergabe 


e „Next Track"-Taste erlaubt 
das Überspringen eines uner- 
wünschten Stückes mit auto- 
matischem Vorlauf zum 
nächsten Stück 

e .Repeat*-Taste wiederholt 
Aufnahmen oder program. 
mierte Aufnahme-Folgen 

e Taste „Cassette Start Finder” 
ermöglicht Rücklauf bis 

zum Bandanfang 


e „CMS'-Aufnahme-Taste er- 
möglicht Rücklauf zum 
Anfang des magnetischen 
Bandes und setzt automatisch 
Stumm-Pausen nach einer 
Aufnahme 

e Für Metal-, Ferrochrom-, 
Chromdioxid- und Eisenoxid- 
Cassetien 

e FSX-Sendust-Tonkopf: Long- 
life-Doppelspalt-Lóschkopf 

e Laufwerk gesteuert durch 
Tipptasten, kontrolliert durch 


fone und Kopfhörer an der 
Frontseite 

e Cassettenfach mit hydrau- 
lischer Öffnungsdämpfung 
e Gehäusefront: Metall. 
Silberfarben 


F 6212/50 
DI 


30 - 18000 Hz 


20 


spannungsabstand 
mit Metal 
und Dolby = 68,5 dB 


Bei Metol-C 
Signol/Rausch 
Chrom. 

bei 315Hz um] dB 
bei 10kHzum 5dB 
bei 16kHz um 8 dB 


tten erhöht sich das 
‚erhältnis“ im Vergleich zu 


Eingänge 

Mikrofon 2x04 mV/2k 0 
ein 40 mV/220k N 
DiNin 04 mV/2k 0 


Ausgänge $ 
Li DIN 05V,Z0=5k0 
8-6009 


ungen 


BxHxTem 42x11,4x30 


Änderungen und Liefermöglichkeit 
vorbehalten. 


Microcomputer 

e Eingebaute DOLBY- 
Schaltung (Rauschunter- 
drückung) 

e „Cue“ und „Review zum 
schnellen Auffinden von 
Bandstellen 

e Automatische Bandendab- 
schaltung mit Tasten- 
auslösung 

e Schaltbares MPX/RIF-Filter 
e Timer-Schalter für Auf- 
nahme oder Wiedergabe 
über separaten Timer 

® Gehäusefront: Metall, 
Silberfarben 


F6216 


ndigkeit 
reich 
Metal-Cossetten 30 
Typ4 (20 
Ferrochrom. 

Cossetten 

Typ 
CrO+-Cossetten 


18000 Hz 
19000 Hz) 


Metal 
und Dolby 


Eingänge 
Mikrofon 2x0,4mV/2kn 
40 mV/220k 0 
0.4mV/2k 0 


05V/Zo=5k0 


86000 
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HIFI SPULEN-TONBANDGERÄTE 


Philips präsentiert: 
Eine neue Generation Spulen- 
tonbandgeräte 

PhilipshateineneueLauf- steuert An- 
‘werkskonstruktion für Spulen- druckrolle 
tonbandgeräte verwirklicht. und Band- 
Aus dieser Entwicklung sind lauffunktio- 
die Geräte N 7300 und nen. Dieses 
N 7150 entstanden, die auf Servo-System 
den folgenden Seiten be- bietet folgen- 
schrieben werden. Kern der de Vorteile: 
neuen Konstruktion ist ein 1. Leichteres 
starres Spritzgußchassis. Mit Bandein- 
ultrapräziser Genauigkeit legen - denn 
sind darauf Elemente des der Servo- 
Antriebs, der Bandführung Motor ver- 
und die Tonkopfträgerplatte senkt in Stop- 
zusammengefügt. Diese Stellung die 
Konstruktionsorgtfüräußerste Andruckrolle, 
Stabilität und präzise Funk- damit sie 
tionen. Genaue Bandfúhrung beim Band- 
und bester Band-Kopf-Kon- einlegen 
takt sind damit auf Dauer nicht mehr im 
gesichert und garantieren Wege ist 


gleichbleibende HiFi- 
Ergebnisse. 

Servo-Control: Leichte 
Bedienung und schnellere 
Reaktion. Eine weitere Neue- 
rung ist die ,Servo-Control”- 
Technik: ein Servo-Motor 


2. Schnelles Umschalten 
von „Pause“ auf „Wieder- 
gabe“ oder „Aufnahme“ — 
denn die Andruckrolle bleibt 
in Pause-Position direkt der 
Tonwelle gegenüber. So 
kann sie auf kürzesten Wege 


ihre Funktion ausführen. 

3. Optimales Verhalten 
beim Umschalten von 
„Pause“ auf „Wiedergabe“ 
oder „Aufnahme“ — denn 
während der Pausen-Position 
sind die Bandabhebestifte 


PHILIPS 


zurückgezogen. Dadurch 
liegt das Band immer fest und 
glatt vor den Tonkòpfen, so 
daß Aufnahme und Wieder- 
gabe sofort beginnen kòn- 
nen. Da das Band auch am 
Löschkopt anliegt. gibt es 
keine ungelòschten Stellen 
mehr, die sonst manchmal 
beim Anfahren auftreten und 
die Aufnahme unerwünscht 
beeinträchtigen. Beim Be- 
trieb dieses Gerätes wird zum 
Stoppen des Bandes nur 

die Pausen-Taste benutzt. 
(Die Stop-Taste ist nur bei 
Bandwechsel nötig oder 
wenn das Gerät ausgeschal- 
tet wird.) 

Neue verbesserte Ton- 
köpfe. Die neuentwickelten 
Long-Life-Tonkòpfe bieten 
ein besseres Frequenzver- 
halten und bessere Uber- 
sprechdämpfung. Für ein- 
wandfreien Band-Kopf- 
Kontakt werden sie zu- 
sammen mit den Bandfüh- 
rungen nach dem Einbau 
optisch eingemessen. Da die 
Tonkòpfe superglatte me- 
tallene Oberflächen auf- 
weisen, verschmutzen sie 
nicht so leicht, bleiben also 
besser und für längere Zeit 
sauber als bisher. 

Einstellbare Cueing- 
Lautstärke. Jetzt kann die 
Cueing-Lautstärke am Gerät 
jeweils so eingestellt werden. 
daß sie das Mithören er- 
leichtert, unabhängig davon. 
ob die Spulen mit der Hand 
gedreht werden oder ob sie 
mit voller Umspulgeschwin- 
digkeit laufen. 


BEIEIBSIEIGEHEIDEENTSAEBEGIRONIES_ —_ > 


Gleichbleibender und 
bandschonender Bandzug. 
Wie bei professionellen 
Geräten wird der Bandzug 
induktiv geregelt. Dabei 
bestimmt die Stellung der 
Bandzugfühlhebel den 
Motorstrom für die Wickel- 
motoren. So liegt das Band 
grundsätzlich straff vor den 
Tonkòpfen. Beim Anfahren 
und Abstoppen reagieren 
beide Motoren gleichmäßig 
sanft und prompt. Band- 
dehnungen und Schlaufen- 
bildung sind ausgeschlossen. 


HiFi Tonbandgeräte N 7150 und N 7300 


e 3 HiFi-Long-Life-Tonkòpfe 
e 4-Spur-Technik 

® 3-Motoren-Antrieb mit 
elektronischer Steuerung 

e Versenkbare Andruckrolle 
e Cueing-Pegel einstellbar 
e Induktive Bandzug- 
regelung 

® 2 beleuchtete Aussteue- 
rungsinstrumente 

e Übersteuerungsanzeige 
durch LED 

® Getrennte Aussteuerung 
der Kanàle durch Drehsteller 
e Mikrofon- und Kopfhörer- 
anschluß an der Frontseite 

® Eingebauter Kopfhòrer- 
verstárker mit Lautstärke- 
regler 

e Drucktastensteuerung mit 
leichtgàngigen Kurzhub- 
tasten 

e Start-Stop-Fernbedienungs- 
anschluB für Fernsteuerung 
LFD 3414 (Zubehör) 

e Intermix-Bedienung 


e Sicherheitsschaltung mit 
elektronischer Verriegelung 
e Vor- und Hinterband- 
kontrolle 

e Endabschaltung bei Band- 
ende und Bandriß 

e 4-stelliges Zählwerk 

e Taste für automatischen 
Nullstop, Memory (N 7300) 
® Geeignet für 26,5-cm- 
Spulen (N 7300) 

e Feinregulierung der Band- 
geschwindigkeit (Pitch- 
Control) mit LED-Anzeige 

(N 7300) 

e Klarsichtdeckel als Zubehör 
lieferbar 

N 6615 für N 7300 

N 6605 für N 7150 


si 


N7150 
Geschwindigkeiten 


Frequenzbereich 
in Abhängigk. von 
der Bandgeschw.) 3 
Gleichlauf- 
abweichungen 


Geräusch 
spannungsabstand 


Eingänge, 


Mikrofon 2x03mV/2kQ 
Line in 1 50mV/100k0 


Line in 2 (DIN-Pegel) 2mV/10kQ 


Ausgänge 

Line out 
Multiplay 
Kopfhörer 


Abmessung 
B 


xHxTem 39x39x21 


N7300 


Geschwindigkeiten 1. 19 cm/s + 1 % 


Frequenzbereich (in 
‚Abhängigk. von der 
Bondgeschwindigle) 

Gleichlauf- 


Geräusch 
sponnungsabstand 


Eingänge 
Mikrofon 2x03mV/2k0 

Line in 1 o 
Line in 2 (DIN-Pegel) 
Ausgänge 
Line out 
Multiplay 
Kopfhörer 


Abmessungen 


BxHxTcm 44x43x2 


‘Anderungen und Lietermöglichkeit 
vorbehalten. 


PHILIPS 
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HiFi Tonbandgeràt N 4520 


Diese Tonbandmaschine 
gibt dem anspruchsvollen 
HiFi-Freund neue Maßstäbe 
in die Hand. Tonkunst mit 
allen Raffinessen, die moder- 
ne HiFi-Super-Elektronik zu 
bieten hat, Mit der Profi- 
Bandgeschwindigkeit 
38 cm/s und direkt angetrie- 
benen Bandtellern (Direct 
Drive), Der Tonwellenmotor 
wird quartzgesteuert. So 
sinken die Gleichlaufschwan- 
kungen auf einen nicht mehr 
wahrnehmbaren Wert. 

Getrennte Aufnahme: 
Wiedergabeköpfe in FSX- 
Sendust-Qualität mit hyper- 


bolischen Kopf-Spiegeln er- 
möglichen einen Frequenz- 
gang von 30—26000 Hz 

(+ 2 dB). Dazu eine außer- 
gewöhnliche Ausstattung 
Variable Umspulgeschwin- 
digkeit und elektronische 
Steuerung der Motoren. Das 
garantiert optimale Band- 
schonung. Professionelle 
Trickmöglichkeiten wie 
Mischpult mit Master-Regler, 
Multiplay (SOUND ON 
SOUND), Echo und Hall 
geben dem Tonband-Freund 
alle machbaren HiFi- 
Finessen. High Fidelity in 
Vollendung. 


HIFI SPULEN-TONBANDGERATE 


Tonwellenantrieb mit 
Quartz-Regelung. Die Ton- 
welle hat die Aufgabe, das 
Band mit äußerst gleich- 
bleibender Geschwindigkeit 
die Tonköpfe passieren zu 
lassen. Höchste beständige 
Genauigkeit wird erreicht. 
wenn ein Quartz die Ge- 
schwindigkeit diktiert. Die 
Umdrehungen der Tonwelle 
werden von einem direkt 
auf der Tonwelle sitzenden 
Tachometer kontrolliert 

Das Tachometer-Signal 
wird permanent mit dem 
bestimmenden Referenz- 
Signal des Quartz verglichen. 
Daraus ergibt sich in der 
Phase Locked Loop (PLL)- 


PHILIPS 


l A 
| 


Schaltung ein Korrektur- 
Signal, das die Leistungs- 
abgabe des Motors dirigiert, 
der die Tonwelle antreibt. 
Damit ist der Regelkreis ge- 
schlossen, der sicherstellt, daß 
die Bandgeschwindigkeit 
absolut konstant bleibt. 

Die Tonwelle ist mit einer 
massiven Schwungmasse 
verbunden, damit auch kurz- 
zeitige Geschwindigkeits- 
änderungen vermieden 
werden. Diese Schwung- 
masse ist zur Vermeidung 
von Eigenschwingungen dy- 
namisch ausgewuchtet und 
wirkt durch ihr Trägheits- 
moment — zusätzlich zur 
Quartz-Regelung — stabili- 
sierend für den Gleichlauf. 

Bedienungskomfort 
durch leichtgängige Kurz- 
hubtasten. Die Elektronik 
übernimmt dann die ge- 
samte Steuerung der Motoren 
und Magneten (MAGNO- 
CONTROL). Zum Umspulen 
dienen zwei Tastengruppen: 
Rücklauf (.REW") und Vorlauf 
(„FFW") rastend, sowie 
REVIEW und CUE zum schnel- 
len Auffinden der Bandstelle 
ohne Auslösung der Band- 
lauftaste; hierbei kann wahl- 
weise mitgehört werden. Die 
Umspulgeschwindigkeit läßt 
sich in großen Bereichen 
stufenlos regeln (WIND 
SPEED). Außergewöhnlich 
ist auch die Vormagnetisie- 
rung. Wie bei professionellen 
Studiomaschinen kann die 
Vormagnetisierung mit dem 
Bias-Regler stufenlos opti- 
miert werden. In der rasten- 
den Mittelstellung ist das 
Gerät auf das DIN-Bezugs- 
band eingemessen. 


Tonwelle mit Schwungmosse 
und 72-poligem Tachogenerator 


PHILIPS HIGH FIDELITY ELECTRONICS 


Master Control: einge- 
bautes Mischpult zum 
Mischen zweier Signal- 
quellen. Das Mischverhältnis 
wird vorab eingestellt und 
mit dem Master-Regler dann 
die endgültige Aussteuerung 
vorgenommen. Durch den 
Eingangswahlschalter ist das 
Mischpult universell ein- 
setzbar. 

Professionelle Aus- 
steuerungskontrolle: Die 
Anzeigecharakteristik der 
großflächigen Instrumente 
kann wahlweise auf VU oder 
PEAK (Quasi-Spitzenwert) 
umgeschaltet werden. Zu- 
sätzlich zeigen zwei trägheits- 
lose Leuchtdioden pro Kanal 
Spitzen von + 3dBund +6dB 
an. 

Das N 4520 bietet außer 
einer normalen Vor- und 
Hinterbandkontrolle 
(AUTOMATIC/TAPE) die 
Möglichkeit, in der Schalter- 
stellung SOURCE bei Wieder- 
gabe die angeschlossenen 
Quellen zu hören. 


e HiFi-Perfektion, weit besser 
als DIN 45500 

e Getrennte HiFi-FSX-Sendust- 
Aufnahme- und Wieder- 
gabeköpfe für superlange 
Lebensdauer 

e Doppelspalt-Ferrit- 
Löschkopf 

e 4-Spur-Technik 

e 3-Motoren-Antrieb mit 
elektronischer Steuerung 

© Direct-Drive-Antrieb der 
Bandteller 

e Quartz-PLL-Steuerung des 
Tonwellenmotors 


e Magnetische Laufwerk- 
steuerung mit elektronischer 
Verriegelung 

e Beleuchtete Aussteuerungs- 
Instrumente (VU und PEAK) 
e Übersteuerungsanzeige 
(+ 3 dB und + 6 dB) mit 
Leuchtdioden 

@ Mischpult fúrje 2 Quellen, 
mit Eingangswahlschalter 
wählbar, je Quelle LEVEL 
und BALANCE 

e Master-Regler für Gesamt- 
Aussteuerung 

e Vor-/Hinterbandkontrolle 
manuell/automatisch 

® Leichtgàngige Kurzhub- 
Tipptasten 

e Intermix-Bedienung 
(Sofortwahl ohne Stop) 

e Bandendabschaltung mit 
Tastenauslósung 

e Start/Stop Fernbedienungs- 
anschluß für LFD 3414 
(Zubehör) 

e Eingebauter Kopfhörer- 
Verstärker mit Lautstärke- 
und Balance-Regler 

e Sstelliges lineares Band- 
längen-Zählwerk (m + dm) 
mit 7-Segment-Anzeige und 
automatischem Nullstop 
(Memory) 

e Stufenlos einstellbare Vor- 
magnetisierung (+ 3 dB) 

e Bei 38 cm/s umschaltbare 
Entzerrung DIN-NAB 

e Hochempfindliche Band- 
zugfühlhebel mit elektroni- 
scher Steuerung 

e Stufenlos einstellbare Um- 
spulgeschwindigkeit 

e Mithörmöglichkeit beim 
Umspulen 

e REVIEW und CUE zum 
schnellen Auffinden von 


Bandstellen 


e 6,3-mm-Klinkenbuchsen 
für Mikrofon und Kopfhörer 
an der Vorderseite 

e DIN- und Koax-Anschlüsse 
an der Rückseite 

e Einstellbare Ausgangs- 
spannung für LINE/ 
MONITOR 

e Verschiedene Spulen- 
durchmesser ohne Umschal- 
tung einsetzbar 

e Nachrústbarer Impulskopf 
für Dia-Vertonung 
(Bestell-Nr. 4822 249 10112) 
e Klarsichtdeckel N 6620 als 
Zubehör 

e max. Spulengröße 26,5 cm 


N 4520 
Geschwindigkeiten 1.38 cm/s + 0,5 % 
2. 19 cm/s +0,5 % 


Frequenzbereich (in 1. 30- 26000 Hz 
hängigk. vonder +2 dB 
Bandgeschwindigk,) 2. 3020000 Hz 


STS75 


#2 
3. 30- 16000 Hz 
x 
Gleichlauf- 1.2 + 0,05 % 
abweichungen 2 = + 0.08 3 
3.2+010% 
Geräusch- 1, = 64 dB (k3 5 3 %) 
spannungsobstand 2. = 64 dB (k3 = 3% 
3. 26208 (K 53%) 


Eingänge 
Mikrofon 2x0,2mV/2kQ 


Line in 
DIN in (Pkte 1+4) 2 mV; 
DIN in (Pkte 3+5) 100 mV/1 MQ 
Ausgänge 
Line our amaai Obis1 V/lost=11ke 
DIN 1 V/Last = 10 kQ 
Kopfhörer Impedonz 8-2000 Q 
Abmessungen 
BxHxTem 59x527x23 


Änderungen und Liefermäglichkeit 
vorbehalten, 


PHILIPS 
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Stereo-Kompakt-Anlage AH 900 


e2x 10 W Spitzenleistung 

e UKW. MW, LW 

e Stereo-Decoder mit Mono/ 
Stereo-Umschaltautomatik 

e Automatische UKW- 
Schartabstimmung (AFC) 

e Drehregler für Lautstärke, 
Balance, Klang 

e Mono-/Stereo-Umschalter 
e Plattenspieler für 33 Ya und 
45 U/min mit automatischer 
Endabschaltung 

e Leichttonarm 


e Cassetten-Recorder mit 
Aussteuerungs-Automatik 
e Elektronisch geregelter 
Motor 

e Fúr Eisenoxid- und Chrom- 
dioxid-Cassetten 

e Automatische Bandend 
abschaltung 

© „Cue und Review" zum 
schnellen Auffinden von 
Bandstellen 

e Pausentaste 


STEREO-KOMPAKT-ANLAGEN 


® Lautsprecher im Beipack, 
Gehäuse: Nußbaumdekor 


Stereo-Kompakt-Anlage AH 901 


e 2 x 20 Watt Spitzenleistung 
e UKW, MW. LW 

e Stereo-Decoder mit Mono/ 
Stereo-Umschaltautomatik 
e Automatische UKW-Schart- 
abstimmung (AFC) 

e Drehregler für Lautstärke, 
Balance, Bässe und Höhen 
e Mono-/Stereo-Umschalter 
e Plattenspieler für 33 Ys und 
45 U/min mit automatischer 
Endabschaltung 

e Leichttonarm, Tonarmlift 


und einstellbare Auflagekratt 
e Cassetten-Recorder mit 
elektronisch geregeltem 
Motor und Aussteuerungs- 
Automatik 

e Fùr Eisenoxid- und Chrom- 
dioxid-Cassetten 

e Automatische Bandend- 
abschaltung mit Tastenaus- 
lösung 

e Pausentaste 

e Stereokopfhörer-Anschluß 
frontseitig 


© Gehäusefront: Metall, 
Silberfarben 

e Lautsprecher im Beipack, 
Gehäuse: Nußbaumdekor 


AH 900 
Empfänger 
UKW-Empfangs. 
bereich 875-106 MHz 
Empfindlichkeit für 
26d8S/R 3,51V/750 
Selektivitat(300kH=] > 40 dB 
Klirgrad <1% 
AM-Emplangs 
bereich 
MW 520-1605 kHz 
LW 150-260 kHz 
Empfindlichkeit für 
26 dB S/R_ 904V EMK 
Verstärker 
Spitzen 
Ausgangsleistung 2x10W/82 
Musik-Leistung 
(DIN 45324) 2x75W/82 
Leistungsbondbreite 50- 15000 Hz 
bei — 3 d8) 
Ubertragungs 
bereich 50-15000Hz + 2.dB 
Fremdspannungs- 
abstand > 65 dB 
Ausgänge 
Loutsprecher_2x8 9 
Abmessungen 
BxHxTem 52x16x37,5 
Boxen 23x35x12 
AH901 
Empfänger 
UKW-Empfangs- 
bereich 87,5-108 MHz 
Empfindlichkeit für 
26dBS/R 3uv/759 
Selektivität(300kHz) > 40 dB 
Klirrgrod < 1% 
AM-Empfongs 
bereich 
MW 520-1605 kHz 
LW 150-260 kHz 
Empfindlichkeit für 
26 dBS/R 90V 
Verstärker 
Spitzen-Ausgongs- 
leistung 2x20W/49 
Musik-Leistung 
(DIN 45324) 2x15W/40 
Leistungsbandbreite 25- 20000 Hz 
{bei - 3 dB) 
Übertragungs- 
bereich 50-15000Hz+2.dB 
Fremdsponnungs- 
abstond >75d8 
Klangregler Tifton 100Hz + 10 d8 
Klangregler Höhen 10 kHz + 10 dB 
Eingänge 
Mikroen 12mV/47 kHz 
Auxiliory/TV_ 180 mV/100k9 
Ausgänge 
Lautsprecher 
Kopfhörer Impedonz 8 
Abmessungen 
BxHxTcm 535x16,5x 39 
Boxen 22% 35,5x13 


Anderungen und Liefermöglichkeit 


vorbehalten. 


Stereo-Kompakt-Anlage F 1210 


e2x 10 W Spitzenleistung 

© UKW, MW, LW 

e Stereo-Decoder mit Mono/ 
Stereo-Umschaltautomatik 

© Stereo-Anzeige durch LED 
e Automatische UKW-Schart- 
abstimmung (AFC) 

e Drehregler für Lautstärke, 
Balance, Klang 

e Mono-/Stereo-Umschalter 
e Plattenspieler fúr 33 Ya und 
45 U/min mit automatischer 
Endabschaltung 


e Elektronisch geregelter 
Motor 

e Leichttonarm, einstellbare 
Nadel-Auflagekraft 

e Cassetten-Recorder mit 
Aussteuerungs-Automatik 
e RIF-Filter 

e Automatische Bandend- 
abschaltung mit Tastenaus- 
lösung 

e Cue" und „Review“ zum 
schnellen Auffinden von 
Bandstellen 


STEREO-KOMPAKT-ANLAGEN 


e Gehäuse: Metallictarben 
e Lautsprecher im Beipack 


F12IO 
Empfänger 
UKW-Empfangs 
bereich 875-108 MHz 
Empfindlichkeit für 
26)d85/R 31V/759 
Selektivitēt (300kHz) > 40 dB 


520-1605 kHz 
150-255 kHz 


Stereo-Kompakt-Anlage F 1410 


@ 2 x 20 Watt Spitzenleistung 
e UKW, MW, LW 

e Stereo-Decoder mit Mono/ 
Stereo-Umschaltautomatik 

e LED-Stereoanzeige 

e Automatische UKW-Scharf- 
abstimmung (AFC) 

e Drehregler für Lautstärke. 
Bässe, Höhen, Balance 

e Mono-/Stereo-Umschalter 
e Feldstärke-Anzeige durch 
5 LED's 

e Plattenspieler für 33 Ya und 


45 U/min mit automatischer 
Endabschaltung 

e Elektronisch geregelter 
Motor 

e Leichttonarm mit einstell- 
barer Auflagekraft 

e Cassetten-Recorder mit 
Aussteuerungs-Automatik 
e RIF-Filter 

e Automatische Bandend- 
abschaltung mit Tasten- 
auslösung 

e zählwerk 


e Für Eisenoxid-, Chrom- 
dioxid- und Metal-Cassetten 
e Gehäuse: Metallicfarben 
e Lautsprecher im Beipack 
Gehäuse: Esche, schwarz 


Empfindlichkeit für 
268 S/R 90uV 
Verstärker 

Spitzen 
Ausgangsleistung 2x10W/8Q 
Musik-Leistung 
(DIN 45324) 2x7,5W/80 
Leistungsbandbreite 60-20000 Hz 
bei 3 dB) 
Ubertragungs: 
bereich 50-15000Hz+2dB 
Fremdspannungs 
abstand 
Klangregler Tiefton 80Hz = 15 dB 


Klangregler Höhen 10 kHz + 128 


Ausgänge 
2 Loutsprecher 2x8 


Abmessungen 
BxHxTem 57x83x31 
Boxen 23x 35x12 


F1410 
Empfänger 
UKW-Empfangs 
bereich 87,5-108MHz 
Empfindlichkeit für 
26dBS/R 1,41V/750 
Selektivit6!(300kH=) > 40 dB 
Klirrgrad <1% 
AM-Empfangs 
bereich 
W 520-1605 kHz 
LW 150-255 kHz 
Empfindlichkeit für 
26dBS/R 1704V 


g 2x20W/82 


Musik-Leistune 

(DIN 45324) 

Leistungsbandbreite 40- 20000 Hz 
(bei — 3 dB) 


2x18W/89 


Ubertragungs 
bereich 40-16000H2+2d8 
Fremdsponnungs 
obstand >75 dB 
Klangregler Tiefton 100 Hz: + 10 — 12 dB 
Klongregler Höhen 10 kHz + 10 - 12 dB 


Eingänge 
Mikrofon 1 mV/15 kQ 
Auxiliary/TV_150 mV/47 ko 


Ausgänge 
Loutsprecher 2x80 
Kopfhörer Impedanz 8-1000 0 
Abmessungen 
BxHxTem 57x83x325 
(mit Haube) 57x 145x325 
Boxen 24x35x13 


Änderungen und Liefermöglichkeit 
vorbehalten. 
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Stereo-Kompakt-Anlage AH 904 II 


02 x 45 Watt Spitzenleistung 
e UKW, MW, LW 

e Stereo-Decoder mit Mono, 
Stereo-Umschaltautomatik 
und Anzeige 

e Automatische UKW-Scharf- 
abstimmung (AFC) 

e Drehsteller für Lautstärke, 
Balance, Bässe und Höhen 
e Mono-/Stereo-Umschalter 
e Vollautomatischer Platten- 
spieler für 33 Ya und 45 U/min 
e Leichttonarm, Tonarmlift 


und einstellbare Auflagekratt 
e Antiskating-Einrichtung, 
einstellbar 

e Cassetten-Recorder mit 
elektronisch geregeltem 
Motor und Aussteuerungs- 
Automatik 

e Für Metal-, Chromdioxid- 
und Eisenoxid-Cassetten 

e Automatische Bandend- 
abschaltung mit Tasten- 
auslösung 

e Zahlwerk 


STEREO-KOMPAKT-ANLAGEN 


e Pausentaste 

* Gehäuse: Silberfarben 
e Lautsprecherboxen im 
Beipack 

Gehäuse: Nußbaumdekor 


HiFi-Kompakt-Anlage AH 995 


® 2 x 60 Watt Musik 

e UKW, MW, LW 

© UKW-Empfangsteil mit 
Stereo-Decoder und Mono/ 
Stereo-Umschaltautomatik 
e 5 + 1 UKW-Stationstasten, 
programmierbar 

e FM/AM-Abstimmanzeige 
und Frequenzangabe der 
UKW-Stationsspeicher 

@ Schaltbare UKW-Schart- 
abstimmung (AFC) 

e HiFi-Plattenspieler mit 


Tonabnehmersystem 

SUPER M 400 II 

e Direktanzeigende Tonarm- 
waage 

e Einstellbare Skating- 
Kompensation 

e HiFi-Cassetten-Recorder 
mit DOLBY-Schaltung zur 
Rauschunterdrückung 

e Automatische Umschaltung 
auf Chromdioxid-Cassetten 
mit Leuchtanzeige 

e Manuelle Aussteuerung mit 


LED-Kette 

e Elektronisch geregelter 
Motor, Pausentaste, Zählwerk 
und Bandendabschalt- 
automatik 

e Anschluß für Philips MFB. 
Boxen 

® Anschlüsse für Mikrofon 
und Stereokopfhörer front- 
seitig 

e Gehäusefront: Metall, 
Silberfarben 


AH 9041 
Empfänger 
UKW-Empfangs 
bereich 875-108 MHz 
Empfindlichkeit für 
26.3BS/R 0,95 uV/75 Q 
Selektivität (300kHz) > 50 dB 
Klirrgrad < 0,5 % 
AM-Empfangs 
bereich 
MW 520-1605 kHz 
LW 150-265 kHz 
Empfindlichkeit für 
26 dB S/R_> 90UV 


Ausgongsleis 
Musikleistung 

(DIN 45324) 2x 34 W/4 Q 

Nennleistung 

(DIN 45324) 2x225 W/4 Q 
Klirrgrad < 0,7 % (2 x 13,5 W) 

Leistungsbandbreite 40- 20000 Hz 

bei — 3 dB) 


g 2x45W/49 


Ubertragungs- 
bereich 40-16000 Hz 
+ 1508 


Fremd. 
spannungsabstand > 74 dB 
Klangregler Tiefton 100 Hz + 12.48 
Klangregler Höhen 10kHz — 12 dB 
+ 11 dB 
Contour 50Hz + 10.dB 
TOkHz + 5 dB 
Eingänge 
Mikrofen 1 mV/15 kQ 
Tonbandgeröt 150 mV/100 k2 
Ausgänge 
Loutsprecher 2 Poor je 4 0 
Kopfhörer 8-100092 


Abmessungen 
BxHxT em 
Boxen 


Boxenempfehlung: 
F 9218 und AH 586 MFB 
(Seiten 36-39) 


AH995 
Empfänger 
UKW-Emplangs- 
bereich 875-108 MHz 
Empfindlichkeit für 
26 dBS/R 0,85uV/759 
Selektivitöt (300kHz) > 60 dB 
Klirrgrad <0,3% 
AM-Empfan: 
bereich 
MW 520-1605 kHz 
LW 150-255 kHz 
Empfindlichkeit für 
26 d85/R_804V 


g 
2x60 W/4Q 
Nennleistung 
(DIN 45500) 2x44 W/4 Q 
Leistungsbandbreife 20- 30000 Hz 


bei - 3 dB) 
30-20000 Hz 


Ubertragungs. 
bereich +1,5 dB 
Klirrgrad <07 % (2x 40W) 
<01% (2x30 W) 
Fremdspannungs 


abstond > 70dB 
Klongregler Tiefton 50 Hz - 1448 +12d8 
Klangregler Höhen 10kHz- 1468 +12d8 


nge 
Mikrofon 1 mV/22k9 
Tonbandgerät 200 mV/100 k 
Ausgänge 
Lautsprecher 2Poorje 42 
Lautsprecher MFB_12,6V/27k9 
Kopfhörer Impedanz 8-600 


65x13x43 


Änderungen und Liefermöglichkeit 
vorbehalien 


SOUND-PACK 


Sound-Pack F 1420 


e 2 x 20 Watt Spitzenleistung 
® UKW, MW, LW 

e UKW-Empfangsteil mit 
Stereodecoder und Mono/ 
Stereo-Umschaltautomatik 

e Automatische UKW-Scharf- 
abstimmung (AFC) 

e Mono-/Stereo-Umschalter 
e Drehregler für Lautstärke, 
Bässe, Höhen, Balance 

® Anzeige der Ausgangs- 
leistung durch 2 x 5 LED's 

e Mikrofon- und Kopfhörer- 
Anschlüsse, frontseitig 

e Plattenspieler für 33 Ya und 
45 U/min, Semi-Automatic 


e Elektronisch geregelter 
Motor 

e Belt-Drive-Antrieb 

e Cassetten-Recorder mit 
Aussteuerungs-Automatik 

e RIF-Filter 

e Automatische Bandend- 
abschaltung 

e Zählwerk mit Rückstelltaste 
e Fúr Eisenoxid- und Chrom- 
dioxid-Cassetten 

e Hydraulisch gedämpftes 
Cassetten-Fach 

e Gehäuse: Metallicfarben 
e Lautsprecher im Beipack 
Gehäuse: Metallictarben 


Empfänger 
UKW-Empfangs 
\araich 
Empfindlichkeit für 
26 dB S/R 
Selektivität (300 kHz) 


875-108 MHz 


31V/759 


40 dB 


Klirrgrad <1% 
AM-Empfangs- 
bereich 
MW 520-1605 kHz 
LW 150-260 kHz 
Empfindlichkeit für 
26 dBS/R_90uV 
Verstärker 
Spitzen- 
Ausgangsleistung 2x20W/82 
Musîk-Leistung 
(DIN 45324) 2x15W/82 
Leistungsbandbreite 25-2000 Hz 
(bei = 3 dB) 
Ubertragungs- 40-13000 Hz 
bereich +1,5 dB 
Klirrgrad < 07 % (2x6 W) 
Fremdspannungs- 
abstand >75.dB 
Klangregler Tiefton + 10 48/100 Hz 
Klangregler Höhen + 10 dB/10 kHz 
Contour 50Hz +14 dB 
TOkHz +7 dB 


Eingänge 
Mikrofon 1,2 mV/20k@ 
Ausgänge 

Lautsprecher 2x80 

Kopfhörer Impedanz 8-1000 2 


Rumpelgeräusch- 
spannungsabstand 

DINB =52d8 
Rumpelfremd, 
sponnungsabstand 


schwankungen <0,3% 
Geräusch 
spannungsabstand 
mit Eisenoxid =52 dB 


Abmessungen 

BxHxTem 

Anlage 1420 41 x 29x39,2 
Boxen 18x29x 18 


‚Änderungen und Liefermöglichkeit 
vorbehalten. 


PHILIPS 


33 


SOUND-PACK 


Sound-Pack F 1422 


®2x20 Watt Spitzenleistung 
e UKW, MW, LW 

e UKW-Stereo-Decoder mit 
Umschaltautomatik 


e Automatische UKW-Scharf- 


abstimmung (AFC) 

'e Mono-/Stereo-Umschalter 
€ Drehsteller für Lautstärke, 
Balance, Basse und Hóhen 
e LED-Leistungsanzeige mit 
2x5 LEDS 

e Mikrofon- und Kopfhörer- 
frontseitig 

spieler 33 Vs und 
45 U/min, Semi-Automatic 


e Elektronisch geregelter 
Motor 

e Belt-Drive-Antrieb 

e Magnetodynamisches 
Tonabnehmersystem 
SUPER M GP 500 

e Cassetten-Recorder mit 
Aussteuerungs-Autornatik 
e RIF-Filter 

e Für Eisenoxid- und Chrom: 
dioxid-Cassetten 

e Hydraulisch gedämptftes 
ssetten-Fach 

© Gehäuse: Metallicfarben 
autsprecher im Beipack 
Gehäuse: he, schwarz 


lichkeit för 
26 dB S/R 
Selektivität (3001 


Empfindlichkei 
26 dB S. 


2x20W/89 


7% (2x6W. 


Eingänge 


DINA 


PHILIPS 


TONABNEHMERSYSTEME 


Minimale dynamische Masse, hohe Abtastfähigkeit und originales Klangbild bei größter Plattenschonung sichern diesen neuen 
Philips HiFi Super M Mark-III-Systemen weltweit einen Platz in den Spitzenpositionen 


GP 922 Z. Durch das Moving Coil Prinzip, verbunden mit der GP 406 II und GP 412 III. Erprobte Systeme der Spitzenklasse. 


konsequenten Ausnutzung des starken Samarium-Kobalt- Auflagekräfte 0,75-1,5 p. 
Magneten im Direct-Flux-System, ist eine hervorragende, GP 420 II. Höchste Spursicherheit durch weiter reduzierte 
transparente und impulstreue Wiedergabe sichergestellt. dynamische Masse in Verbindung mit dem bewährten Spezial- 
schliff Philips SST (Super Sonic Tracking). 

sea DIN 45500 [DIN45500  [DINA45500  [DIN45500 [DIN 45500 DIN 45500 

Gpaoou [GP40tII="  [GP40611 GP 41211 GP 42011 [GP 9222 
Prinzip Moving Magnet [Moving Magnet [Moving Magnet [Moving Magnet [Moving Magnet [Moving Coil 
Übertragungsfaktor bei 1 kHz (mVs/cm) [1.1 [RE I 13 13 0.72 
Pegeldifferenz bei 1 kHz (dB)|<2 E <15 <1 <1 <05 
[Übersprechdämpfung bei 1 kHz (aB) 228 =28 =29 30 
FIM (bei empf; Auflagekrafi) (9%) |<09 <09 =08 A Ye “cala 
INodelschiiff (um) |Spher. 15 ElL7x18 —[EIL7x18 polie [EI.7x18 polet |SST7x18x35pol. |SST6x18x35 pol 
Frequenzbereich + 2 dB (Hz) [2020000 ‘20- 20000 [2022000 2025000 20- 25000 1020000 +05 — 
empf. Auflagekroft (mw [20 Us sole alii DE 
[Compliance dyn (um/mN) |> 20 >20 25 >30 >30 >20 
[vert. Spurwinkel (nom) 125 23 23 23 23 20 
Irene bei b E) i EN po & = 
'AbschluBwiderstand (Ko) [= 47 =47 zy Tea zy Evo 
EEES (pF) |< 250 <250 |< 250 <250 <250 
[Masse (Gewicht) TESE 55 TNR 55 55 a E 
AnschluBnorm Ye (127 mm) |w027mm) [027mm — [12(27 mm) [e (27 mm) |ve 12,7 mm) 


1GP 922 Z nur in Verbindung mi einem MC-(Breitsand) Obertrager Philips EG 7000 verwendbar — an Standard-Phono-Eingüngen für Moving-Magnet-Systeme. 
** ohne Abbildung 


— PHILIPS LONGLIFE CASSETTEN — DERULTRASOUND ———~—— 


Philips Cassetten verbinden den neuesten Stand der Tonaufzeichnung mit hoher Laufsicherheit. In Verbindung mit entsprechen- 
den Geräten bieten sie hervorragende Aufnahme- und Wiedergabequalität 


PHILIPS & PHILIPS PHILIPS PHILIP 
=g @ CA q p 
FERRO* A 
Ferro C60, C90. Preiswert. Ultra-Ferro C60, C90. Hohe Dynamik. Ultra-Chrom 11 C60, C90. Hifi-Qualität. Metal C60, C90. Der Klassiker unter den 
Cosselten 


Wenn Sie weitere Informationen über unser Zubehör-Programm (u. a. Kopfhörer, Mikrofone, Tonbänder) wünschen, schreiben Sie 
uns. Sie erhalten dann unseren Prospekt „Die richtige Wahl für alles, was dazugehört. Philips“ 
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Die Auswahl der Laut- 
sprecher bestimmt den 
endgultigen Klang- 
eindruck. 


Eine High Fidelity-Anlage ist 
immer nur so gut wie die 
Lautsprecher, die ange- 
schlossen sind. Wenn die 
Lautsprecher nicht tiefe Bässe 
und kristallklare Höhen mit 
sehr gutem Impulsverhalten 
abgeben können, nützt der 
Verstärker wenig, der sie 
liefert. Wenn Lautsprecher 
den Klang nicht präzise und 
gleichmäßig im Raum ver- 
teilen, ist das auch nicht mit 
Klangreglern und Balance- 
steller auszugleichen. Wichtig 
ist, daß die Lautsprecher 
wenigstens das wiedergeben 
können, was die HiFi-Anlage 
„liefert“ 


HiFi-Hóren ist ein 
Lernprozeß. 

Klang ist eine sehr sub- 
jektive Sache. Daher können 
Meinungen über Laut- 
sprecher ziemlich weit aus- 
einanderliegen. Ungeübte 
HiFi-Hörer haben oft — beein: 


fluBt vom Fernsehton, von 
tragbaren Radios oder 
Musik-Boxen — schlechte 
Hörgewohnheiten entwickelt. 
Sie haben es dann schwer, 
den echten High Fidelity- 
Klang zu erkennen und 
zwischen klanglicher Wahr- 
heit und Übertreibung zu 
unterscheiden, 

Es gibt einen „echten“ 
HiFi-Klang. Dieser ist aber 
nur mit wirklich klang: 
neutralen Lautsprecher- 
boxen zu erzielen, wie sie 
von Philips entwickelt 
getestet und gefertigt 
werden. Auf der Grundlage 
von über 50 Jahren Erfah- 
rung in der Entwicklung und 
Anwendung elektroakusti 
scher Erzeugnisse. 

Besonders in den letzten 
Jahren stellte Philips neue 
fundamentale Untersuchun- 
gen über das klangliche 
Verhalten von Lautsprechern 
an. Untersuchungen, die ein 
neues Licht auf die kom- 
plexen elektrischen und 
Physikalischen Beziehungen 
werfen, die beim Laut- 
sprecher auftreten. Die Resul- 
tate dieser Studien zeigen 


HIFI LAUTSPRECHERBOXEN 


sich in dem heutigen Philips 
Boxen-Angebot. 


Philips Lautsprecher- 
boxen entsprechen 
den Klangvorstel- 
lungen fortgeschritte- 
ner HiFi-Horer. 

Auffolgende Klangeigen: 
schaften wird im psycho- 
metrischen Vergleichstest 
immer wieder Wert gelegt 
Die Boxen sollten ein 
Klangbild abstrahlen, das 
ausgewogen. voluminös, 
räumlich, durchsichtig und 
verfärbunggstrei ist. Das setzt 
technisch gesehen eine 
größtmögliche Phasen- 
linearität im Abstrahlverhal- 
ten voraus, wie es bei Philips 
Lautsprechern üblich ist 

Je größer Lautsprecher- 
boxen sind, desto mehr 
Natürlichkeit und Dynamik 
können sie bieten und desto 
tiefer reichen die Bässe 
herab. Philips MFB-Boxen 
sind jedoch die Ausnahme 
aus dieser Regel. Man findet 
sie in vielen Aufnahmestudios 
und Rundfunkhäusern als 
Monitorbox. Sie gilt als In- 


begritt naturgetreuer Klang: 
reproduktion. 


Zwei Lautsprecher- 
Konzepte mit opti- 
maler Reproduktions- 
treue. 

Es gibt grundsätzlich zwei 
Lautsprecher-Systeme: die 
normalen, passiven Boxen 
und die aktiven Boxen mit 
eingebauter Leistungs- 
elektronik (MFB). Beide 
Systeme bietet Philips in aus- 
gereifter Pertektion und mit 
authentischem High Fidelity- 
Klang. 

Auf Seite 36 und 37 sind 
die passiven Boxen abge- 
bildet. Vier davon, die F9217, 
F9218, AH 494 und AH 495, 
sind geschlossene Boxen. Die 
anderen sind nach dem 
BaBreflex-Prinzip gebaut. Sie 
besitzen einen hohen Wir- | 
kungsgrad in relativ kleinem 
Gehäuse 


AH 405 


F9217 


F9218 


AH 484 


ie abnehmbare Frontabdeckung abgebildet 
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Wie sieht der ideale 
Lautsprecher für einen 
gegebenen Raum mit 
der dazu passenden 
Anlage aus? 
Lautsprecher sind die 
Vermittler zwischen der Ver- 
stärkerleistung und dem 
Hörraum. Um bestmögliche 
HiFi-Resultate zu erzielen, 
sollten sie zu beiden passen. 
Leider hat sich noch 
immer nicht überall herum. 
gesprochen, daß die Laut- 
sprecher die Wiedergabe- 
Qualität der Gesamtanlage 
entscheidend bestimmen. 
Bei vielen steht der Laut- 
sprecher nicht nur der 
Reihenfolge nach im letzten 
Glied der Wiedergabekette 
sondern auch in der Rang- 
folge. Dabei wird der Klang 
einer HiFi-Anlage weit 
stärker von Fabrikat und Art 
eines Lautsprechers als von 
der Ausführung der übrigen 
Anlage-Bausteine beeinflußt. 
Bei der Beurteilung von 
Lautsprechern sollten diese 
nur bei exakt gleicher Laut- 
stärke miteinander ver- 
glichen werden. Sonst wird 


die lauter eingestellte Box 
einen besseren Eindruck 
hinterlassen, obwohl sie 
objektiv - in Transparenz 
und Brillanz — vielleicht nicht 
so gut abschneiden würde. 

Um Ihnen die Qual der 
Wahl zu erleichtern. finden 
Sie auf der übernächsten 
Seite die technischen 
Daten für passive und aktive 
Philips Lautsprecherboxen 
in Korrelation zur Raumgrófe 
und Verstärkerleistung. So 
finden Sie leichter heraus, 
welchen Boxen-Typ Sie 
brauchen, um einen Raum 
hifigerecht zu beschallen. 

Es sei darauf hinge- 
wiesen, daß höhere Leistun- 
gen. die ebenfalls aus der 
Tabelle ablesbar sind, der 
Klangqualität zugute 
kommen. Sie werden in 
dieser Tabelle die passiven 
und die MFB-Boxen finden, 
und zwar gegliedert nach 
ihren Leistungswerten. Die 
MFB-Boxen sind aktive 
Boxen, bei denen jeder 
Lautsprecher seinen eigenen 
maßgeschneiderten Verstär- 
kerteil hat. Sie können des- 
halb mit dem Vorverstärker 


angesteuert werden. Vorteil- 
haft sind ihre geringen Ab- 
messungen bei sehr guter 
Baßwiedergabe. Auch bei 
Anschluß an den Endver- 
stärker bieten MFB-Boxen 
ihre speziellen Vorteile. 

Die Entscheidung 
zwischen einer aktiven und 
einer passiven Box wird also 
von der erwarteten Klang- 
leistung und der Größe der 
Box abhängen, weniger vom 
technischen Grundkonzept 
Generell läßt sich jedoch 
feststellen, daß aktive Boxen 
schon bei sehr kleinen Ab- 
messungen erstaunlich gute 
Leistungswerte erbringen — 
aufgrund ihrer eingebauten 
Leistungselektronik. Die fol- 
gende Doppelseite geht nà: 
her auf die Technik der akti- 
ven Philips MFB-Boxen ein, 
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Die Boxen sind ohn 


die abnehmbare Frontabdeckung abgebildet 


Es gibt eine Regel, die 
besagt: Je größer die Box, 
desto tiefer die Bässe. Gene- 
rell ist diese Aussage richtig. 
Wenn Sie die Lautsprecher- 
tabelle durchsehen, fällt 
Ihnen jedoch auf, daß bei 
der kleinsten Box, mit einem 
Volumen von nur 9 Litern, die 
Baßwiedergabe schon bei 
der 35-Hertz-Frequenz be- 
ginnt. Es ist die MFB-Box 

AH 585. Wie baßstark diese 
kleine Box ist, erkennen Sie 
daran, daß für die gleiche 
Baßwiedergabe eine passive 
Lautsprecherbox ungefähr 
36 Liter Volumen braucht 
Das ist das Vierfache. In 
Philips MFB-Boxen ist für 
jeden Lautsprecher ein eige- 
ner Verstärker eingebaut. 
Deshalb können die MFB- 
Boxen schon mit einem Vor- 
verstärker betrieben werden. 
Das Verstärker-Signal des 
Baflautsprechers wird vom 
MFB-System elektronisch 
exakt geregelt. Deshalb 
brauchen MFB-Boxen nur ein 
Viertel der Größe von passi- 
ven Boxen. Doch auch fur 


HIFI LAUTSPRECHERBOXEN MFB 


das MFB-System gilt natürlich 
die Regel: Je größer die MFB- 
Box, desto besser die Bässe. 


Motional Feed-Bock-System 


Das Motional Feed- 
Back-System (MFB) 


Jede MFB-Box hat in 
ihrer Rückwand die einge- 
baute Leistungselektronik. 
Sie wandelt die Eingangs- 
spannung in 50, 65 oder 100 
Watt (je nach Boxengröße) 
um. Die Leistungselektronik 
ermöglicht höchste Klang: 
qualität im gesamten Über- 
tragungsbereich und einen 
Schalldruckpegel für hifi- 
gerechte Wiedergabe in 
jedem Wohnraum. 

Die Philips MFB-Box im 


schernatischen Aufriß (am 
Beispiel der 587 MFB- 
Electronic): eine 3-Weg-3- 
Kanal-Box mit drei Leistungs- 
verstárkern für Hochton-, 
Mittelton- und Tiefton-Laut- 
sprecher. Beim Tiefton-Laut- 
sprecher wird das Motional 
Feed-Back-System ange- 
wandt. 


i; 
[p 


Im Zentrum der Baßlaut- 
sprechermembrane ist ein 
Beschleunigungsmesser in 
Form eines piezokerami- 
schen Elements aufgehängt 
Dieses ist der quadratische 


PXE-Wandler in der runden 
Printplatte. Er nimmt jede 
Bewegung der Baß- 
membrane wahr und setzt 
sie in elektronische Signale 
um. Diese Signale werden 
einem Komparator zuge- 
führt, der sie mit dem origi- 
nalen Steuer-Tonsignal ver- 
gleicht und Bewegungs- 
fehler der Membrane, bevor 
sie hörbar werden, korrigiert. 
Der dann abgestrahlte Klang 
entspricht dem Steuer-Ton- 
signal, d. h, Bässe kommen 
unverzerrt und klangrein aus 
dem Lautsprecher. 


586 ELECTRONIC-MFB 


587 ELECTRONIC-MFB 


585 ELECTRONIC-MFB 


Die Boxen sind ohne die abnehmbare Frontabdeckung abgebildet 
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Bei hifi-gerechter Laut- dafür benötigte maximale 
stärke maximal ent- Verstärkerleistung 
stehender Schalldruck nach FTC... bei Einsatz der Philips-HiFi-Box 
bei einer | Roum- | bei Type Frequenz- |Volumen | Nembelostborkeit [Musik- —— |Abmessungen Lautsprecher Holzgehäuse mit 
Roum- |höhe | voller bereich nach DIN 45500 |belastbarkeit|(BxHxT)cm | Art ø 
größe |ca. Dynamik bzw. Sinusleistung [nach 
des angeschlos- |DIN 45500 
senen Verstärkers 
nach DIN 45500 
a 5 Tiefmitelton 7" | NuBbaumdekor 
bis45m?| 270m | 10148 | 30 w|aHaos — [4220.00042|14 tr 38w eow | 25x42x18 | Tomten n TIS E 
bis35m? | 260m | 10348 | 35 W|F9217  |42-20.00042|18 Lir 45W 60W | 28x44x18 | Tiefmitehon Eschedekor Schwarz 
bis25m? | 240m | 10548 | 25w | AH585 MFB|35-20.000+z | 9 Ur. sow nn | ea ai 
Tiefton [2 
bis35m? | 250m | 10748 | so w |F9218 40.20.0004 | 20° Ut. 65W 90W | 31x52x18 | Minelton 4° | Eschedekor Schworz 
Hochton z 
bis3sm” | 250m | 10748 | 25W|AHS86MFB|30-20.000H=|14. Li. sw A SE Eno 
Aalen) 8" | Nußbaumdekor 
bis35m* | 2,50m | 10848 | 50 W|aH484  |4020000H=|235tr 65W 100W | 33x52x20 | Minelton sa Rena a. 
Kalottenhochton TESE 
Ter 5 | NuBbaumdekor 
bis45m? | 270m | 10848 | 60 W|AH489  |38-20000H2|32 tr 757 MOW | 36x56x25 | Kalottenmittelion 2 
Roe 7. | Eschedekor Schwarz 
Tiefton ler: 
bis35m? | 2,50m | 10848 | 80 W|AH494 32-20.000Hz | 40 Lir. 100W 140W | 39x59x25 | Kalottenmittellon pa ati 
Kalottenhochton DA O 
Tiefton m. PXE Ele 
bis35m? | 2,50m | 10908 2,5W | AH587 MFB | 27-20.000Hz | 19 Ltr. 100 we NOW | 30x49x24 | Kalottenmittelton El 
Kalottenhochion 1 
Tieften ze 
bis35m | 2,50m | 10948 | 100 W|AH495 32-20.000Hz | 55 Lr. 125W 200W | 44x65x27 | Kalottenmitelion PO 
Kalottenhochton Y 


"Bei MFB-Boxen ist die gesamte Sinusleistung der eingebauten Verstärker entsprechend DIN 45500 gemeint. Betrieben werden diese aktiven Lautsprecherboxen direkt vom Vorverstärker oder 
von einem Leistungsverstärker beliebiger Leistung bis 110 W. 


Die Vorteile einer ein- Und so werden Philips 
gebauten Leistungs- MFB-Boxen von Fachleuten 
j beurteilt ... hier ein Auszug 
elektronik aus dem Lautsprechertest 
e Jede MFB-Box kann direkt der Zeitschrift „HiFi-Stereo- 
an entsprechende HiFi- phonie", Ausgabe 6/81: 
Vorverstárker angeschlossen „Als hervorstechender 
werden, Charakterzug der aktiven 
e Jede MFB-Box kann an Philips Box 585 Electronic- 


jeden HiFi-Verstàrker an- MFB wurde ein betont breites, 


geschlossen werden. Auch 
HiFi-Geràte mit schwachem 
Verstärker „wachsen“ so in 
der Ausgangsleistung — auto- 
matisch bis zum Leistungs- 
wert der gewählten MFB-Box. 
e Jede Philips MFB-Box be- 
sitzt einen Umschalter zur 
Anpassung der Eingangs- 
impedanz und eine ton- 
signalgesteuerte Ein-/Aus- 
schalt-Elektronik. Diese 
schaltet die Box automatisch 
von „Bereitschaft“ auf 
„Betrieb“ und nach mehr als 
zwei Minuten Signalpause 
wieder auf „Bereitschaft“ 


voluminöses Klangbild mit 
relativ gut ausgeprägten, 
vollen und tiefreichenden 
Bässen ermittelt. Die Wieder- 
gabe über die Box kam 
räumlich und saftig, ohne 
Unklarheiten oder mangeln- 
de Transparenz ... Da die 
Wiedergabe keine auffäl- 
ligen Verfärbungen aufwies 
und zugleich ohne Schärfe 
war, wirkte sie sogar eine 
Spur angenehmer und 
weniger lástig..* (Anmer- 
kung; als eine andere Kon- 
kurrenz-Box, die sonst auch 
hoch eingestuft wurde) 
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Eingebaute Leistungs-Elektronik einer MFB-Box 


Was haben Sie davon, wenn Sie beim Fachmann kaufen? 


Sie werden gut beraten... 


Denn der Fachhandel hat 
den besten Überblick über 
das breite Angebot und die 
technischen Neuheiten. 

Er kann Ihnen nicht nur 
Geráte empfehlen, sondern 
auch vorführen und erklären. 
Damit Sie Ihre neue An- 
schaffung problemlos be- 
herrschen. Vomersten Tag an. 


‘und erhalten faire Preise! 


Billig-Angebote gibt es wie 
Sand am Meer. Aberwas 
‘kann das Produkt? Das zeigt 
Ihnen die Vorführung und 
Beratung! Gibt es dazu Kun- 
dendienst? Anstatt auf das 
‘ersibeste Billig-Angebot ein- 
zugehen, sollten Sie vorher 
alle im Preis inbegriffenen 
Leistungen kritisch verglei- 
chen. Der Fachhandel bietet 
‚dafür die fairsten Voraus- 
setzungen. 


Service 
erhält die Freundschaft... 
Auch eine Sicherung brennt 


Alle Fachgeschäfte und die 
Fachabteilungen der Kauf- 
häuser verfügen über einen 
Kundendienst, derkommt, 
wenn er gebraucht wird. 
Nach dem Prinzip: Schnelle 
Dienste erhalten die Freund- 
schaft. 


Philips — beilhrem Fachhändler: 


Änderungen und Liefermöglichkeitvorbehalten, 


438.1300 


Philips GmbH 
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